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粮 传 广播 89 号 蓉 空 管 的 用 法 本 
间歇 故 踪 修理 法 插 乏 电工 程 入 门 
航海 自动 呼救 机 的 构造 世界 短波 广播 电大 名 和 
益 配 逝世 百年 纪念 本 表 必 于 帮 
营 宅 管 矿石 两 用 收音 机 唱片 苑 播 法 
一 一 线路 介 癌 一 一 插 稼 电 父 录 1651 收 香 楼 之 使 用 和 检 查 法 
不 减 低 犀 感 的 代 二 电 法 收音 成 继 报 告 圳 敏和 从 的 四 管 这 各 收 香 楼 
巴黎 织 塔 届 电视 着 参考 棚 介 儿 
简单 省 志 中 短波 直流 四 管 机 扰 绿 电 党 纵 问 答 SA 
窜 党 大 学 扰 穆 电 科 之 成 苇 。 国语 课本 自动 再 季 称 路 
业 和 父 杂 可 充电 的 导 中 电池 
谈 谈 整流 检 波 熏 释 小 
马 来 亚 广播 事业 之 讨论 
高 效 人 至 波 式 直流 三 管 楼 
中 攻 民 国士 五 年 六 月 十 日 
新 式 超短波 收 香 下 楼 各 路 
第 四 答 第 十 二 期 夏 石 收 言 楼 
交通 部 成 都 广播 电 人 
彻 粗 图 用 法 及 其 设计 新 奇 的 整流 糠 路 中 央 广 播 电 吝 每 晚 冰 吝 他 目 
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中 国 各 馈 贡 
1051 收 车 机 之 使 用 与 检查 法 训 


亚 美 1651 号 收 示 机， 息 亚 美 公 司 鼻 造 厂 设 计 移 造 之 超 等 外 差 式 o 自 出 品 
有 以 来 旬 行 全国， 各 地 用 户 报 千 ， 其 妆 香 成 对 ， 葛 能 超过 价格 昂 芙 之 各 来 品 ， 亦 足 乱 
科学 落后 之 我 国 一 吐 氟 也 吕 





每 一 1651 机 ， 划 附 有 保 饪 ， 如 有 使 用 失效 等 ， 该 公司 负责 整理 ， 故 用 所 
更 觉 便利 。 疏 吾 国 幅 圆 广 关 ， 每 有 因 渤 软 或 时 间 问 题 而 感 困 准 ， 来 本 要 求 供 葵 检查 
法 等 o 竹 在 杂 语 发 表 ， 以 供 该 楼 之 用 户 ， 修理 商 及 业 父 家 之 容 考 朴 o 


闭 置 an 
1651 收 鞋 楼， 车 安 委 挟 
特 裂 之 狐 僵 下 可 可 吾 础 损 之 拱 2. 
开 箱 后 可 和 从 上 面 提出 ， 将 相合 
电源 符 及 天 地 各 拉 出 楼 臣 o 各 旨 
空 管 一 -- 向 下 插 紧 ， 以 防 因 到 埋 
关 傈 ， 而 致 芙 空 管 纤 出 管 座 o 册 
整理 芙 空 管 顶 上 钢 帽 之 接 称 ， 使 
(第 一 图 ) 收音 横 之 和 后面 (A) 天 稼 ，(G) 地 和 线 ，(PU) 接 拾 和 余 详 讼 趴 空 管 顶 之 网 幅 》 整理 记 
音 器 之 插口 ，(SWsa。 ) 1101220 换 接 板 ，( 了 ) 志 源 粮 o 星 ， 即 可 照 下 列 三 法 肉 用 妖 o 


电 产 

1651 号 收音 楼 乱 交流 式 ， 凡 有 交流 电源 之 不， 其 电压 及 过 率 等 与 机 箱 徐 交 
标牌 所 广 相 符 者 ， 皮 可 巍 用 o 如 用 所 不 明 瞳 当地 之 电压 及 遇 率 ， 有 巍 先 癌 当地 电厂 或 
抱 称 电 商 店 询 明 之 现 有 之 机 乱 50 至 60 过 波 ，110 及 220 估 腕 坪 用 交 〈 见 第 一 图 
SW2 )o 如 营地 电 奈 或 遇 率 有 特殊 情形 者 ， 可 先 函 洽 定 观 。 


大 


因此 式 收 香 杰 之 心计 与 配件 优良 ， 在 一 般 情形 之 下 ， 坪 须 另 装 天 久 o 在 附 
近 有 电台 之 处 ， 则 不 装 天 地 称 ， 更 易 避 名 隔 亚 5 若 诠 播 首 电 台 较 这 之 处 ， 则 掀 用 天 





* 列 号 300 以 前 之 楼 绿 路 储 有 不 同 
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换 等 情 ， 仍 配 以 原 式 之 『 2 维 电源 


Chiria Melelie 





和 义 徐 ， 可 增加 收音 成 其 o 天 各 不 必 过 长 ， 自 须 使 和 欲 收 之 播音 ， 能 得 舒 通 之 : 音量 部 可 
e 普通 连 引 入 称 和 绞 用 证 公 及至 二 十 公 太 已 级。: 若 离 播 首 : 冰 不 十 分 和 速 ， 
接 邓 收音 机上 之 天 稼 在 特殊 情 形 下 ， 旭 酌 量 量 加 长 : 尔 可 - O 地 稼 则 可 接 共 自来水 管 
吗 气 管 上 (用 亚 美 20 号 地 牧 夹 最 委 ) 。 若 然 水 管 之 处 ， 则 以 线 管 二 至 三 公 尺 长 ， 是 
入 较 潮 漫 之 地 ， 亦 能 峰 用 o 天 称 及 地 义 之 引入 和 义 ( 邵 自 天 入 或 地 称 接 至 收音 机 之 名 ) 
) 仿 短 仿 佳 o 如 用 耕 外 天 稼 ， 旭 应 人 备 一 良好 避雷 器 ， 接 讼 天 和 粮 及 地 稳 引 入 粽 之 间 ， 


妥 防 菌 一 ” 
天 


本 楼 之 粮 路 及 构造 ， 熙 根据 最 优等 了 亚 美 旁 特 ] 丑 窒 管 之 特性 而 设计 ， ， 故 能 
得 完美 成 顷 。 日 合 如 需 还 


旭 美 旁 特 | 牌 真 空 管 篇 佳 ER 









环 贡 本 以 其他 厅 牌 ， 旭 收 2 
童 成 廿 将 至 低 减 也 o 乱 使 人 因 
收音 机 得 充 份 发 挥 其 能 力 0 内 
全 
“起 见 ， 至 少 每 年 须 往 有 全 0 二 生 | 部 
沽 一 
器 之 拓 笋 志 商 店 将 芙 空 管 | | oo | 请 全 下 
检查 -- 次 o 收音 时 因 芮 空 | _ 列 
管 还 用 电能 ， 其 外 部 须发 人 
蔗 元 度 ， 人 内 志 这 则 |] 
履约 度 ， 佛 内 部 得 充 份 工 区 和 
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smemee 


作 ” 故 收音 楼 使 用 时 ， 黄 
穴 管 之 赚 有 雪 度 ， 僵 收音 毫 钨 妨 仇 o 本 机 所 用 之 里 空 管 如 下 表 o 
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” 订 凋 幅 ” 
押 失 时 之 国 储 o O 


| 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 











生 攻 : 式 : 计 守 | 汪 了 刚 
下 美 蓉 特 6AT7 本 “机 常 震 租 
2, 本 地 震 温 “最 新 式 志 子 配合 
“ 亚 美 旁 特 6D6 中 间 润 案 放 类 三 桶 超 控制 式 ”效力 高 而 髦 错 
国 


醒 美 这 特 6B7 ” “两极 式 第 二 :从 波 





2, 逮 罗 式 自 训 量 掩 创 | 收 强 力 电 总 时 ， 各 抽空 管 不 致 











后 过 和 丛 导 失 蛙 o 二 
3, 第 一 圾 低 放 五 极 式 低 放 了 放大 力 强 
醒 美 淮 畦 “42 。 | 强力 输出 低 放 _ 赦 过 省 而 枞 出 电力 强大 。 
枉 美 淮 转 “80 “| 双流 人 








什 : 用 “ 寺 
当政 童 杰 已 照 上 述 访 法 紧 置 用 状 ， 查 明志 炊 电 感 ， 确 与 收音 机 所 标明 者 相符 ， 
将 电源 入 插 不 电源 插口 (俗称 电 炊 搂 落 ) ， 即 可 开始 收 鞋 o 
睹 将 左手 之 旋 鱼 (第 三 图 工 ) ， 辐 右 旋 转 少 许 ， 闻 『 必 剑 吉 ， 即 电源 开关 已 
并 上 ， 同 人 co 杀 J 等 二 三 十 秒 匀 和 后 ， 芙 空 管 之 条 标 燃 邹 ， 乃 
天 开始 工作 o 於是 旋 动 正中 之 旋 刍 (第 三 图 
分 六 这 了 ” 则 和 音 记 
或 言语 序 在 提 吉 器 中 帮 出 妖 车 使 音量 
加 下 ， ， 则 可 将 右手 之 旋 傅 ( 香 ee 
旋钮 ， 第 三 图 3) 向 右 旋 o 若 欲 减轻 理 最 ， 
则 加 左旋。 至 左手 之 旋 铺 (1))， 廊 管 理 志 源 
开关 及 音调 调 叙 器 者 ， 如 喜 台 低音 调 ， 妈 ， 
可 向 右 旋转， 如 和 欲 册 高 音调 ， 则 向 左旋 o 。 
停止 收音 时 ， 可 将 旋 银 (1) 向 
(第 三 图) (1) 电 源 开 关 及 音 翌 届 节 器 “ 旋 ， 关 『 必 剑 J 鹿 而 刻度 般 之 指示 燃 亦 减 
(2) 刻 度 表 之 旋 饪 (3) 音 量 调 节 器 则 电源 已 关上 而 不 再 耗 电 次 O 
放 留 声 机 片 或 言语 
放 留 声 机 片上 时 ， 先 将 电源 开关 并 上 ， 再 旋转 刻度 船 至 钨 播 昔 之 地 位 o 以 拾 ， 
引 之 十 委 端 ， 搬 认 机 背 填 明 [ 拾 音 器 J 之 插口 (第 一 图 PU)， 开动 曾 吉 机 部 能 放 首 0 


用 作 言 证 放大 时 ， 妈 在 传声器 前 航 放大 之 软 出 概 压 器 次 航 〈 第 四 图 『 理 
『 必 上) ， 引 两 称 插入 『 拾 昔 器 J 插 口 后 ， 即 能 放 香 o 其 他 手 各 全 上 ， 惟 传声器 务 须 届 
香 机 速 雌 ， 否 旭 收 香 杰 放出 之 志 理 回 至 传声器 ， 将 使 狂 吕 不 已 
M 一 传声器 “8S 一 本 美 105 号 开 (第 四 图 传声器 之 前 航 放 大 器 ) 





关 了 工 王 亚 美 400 号 德 膨 中 Ti 
一 亚 美 413 儿 态 器 了 V 一 亚 美 党 
特 30 号 扶 空 管 * 堪 亚 美 214 号 蜗 
空 管 座 ”了 一 250,000 欧 姆 电位 
器 ”了 一 亚 美 2230 号 可 释 电 了 
甲 二 两 狐 加 就 电 串 联 ， 或 2 伏 腕 加 es 
落 电 地 ， 乙 一 45 伏 股 乙 志 丙 一 忆 

1.5 至 4.5 伏 丙 电 (要 和 否 须 试验 ) 一 传声器 才 电 ， 和 需要 若干 伏 腕 /各 传 声 如 而 定 
子 并 王 接 至 收音 机 之 拾 音 器 插口 ， 子 接 上 插口 ， 壮 接 下 插口 9 
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攻 3 局 1 。 
四 deiiere 全 国 )Keorelre 
车 对 讼 音质 不 其 重要 ， 则 可 用 亚 美 602 号 传声器 ， 照 第 五 图 联接 o 传声器 
上 上 击 个 接 笋 柱 ， 一 个 联 到 释 压 器 初级 (1) 外 片上 o 还 有 一 接 称 柱 ， 连 到 圆 乾 电 的 一 
个 接 称 柱 。 电 池上 另 一 接 称 柱 ， 连 到 释 压 器 (2) 全 片上 。 妓 压 器 次 角 (G) (F) 狼 


片 : 技 二 称 到 收音 机 背 合 ， 走 明 [ 拾 音 器 J 的 播 口 即 可 9 伟 声 器 之 电 ， 焉 须 一 个 后 伏 
0 


( 国 





饲 通 率 与 中 间 过 率 之 澜 整 

如 高 遇 率 伍 中 间 遇 率 航 有 重 行 校准 之 必要 时 ， 须 鱼 有 已 校 核 进 确 之 试验 振 
最 器 ， 及 吉 敏 之 输出 电压 表 。 因 1651 机 有 自动 音量 控制 之 改 备 ， 故 赤 验 时 振 刘 器 奥 
收音 机 之 配合 须 将 ， 将 输出 电压 表 接 认输 出 释 压 器 之 次 航 ( 接 扬声器 昔 圈 之 两 称 ) ， 
收音 楼 之 音量 拔 制 器 旋 至 最 大 ( 即 向 右 旋 足 ) ， 使 较 验 时 输出 电压 表 之 措 余 仅 移 动 稍 
, 许 ， 何 得 正确 之 较 验 猪 果 o 











中 间 遇 这 之 配 稚 配 淮 中 遇 生 压 器 (图 中 L2 L3 ) 时 ， 将 试验 振 强 器 旋 
至 秘 5 千 沁 ， 嫩 振 强 器 配 台 之 粽 ( 须 用 有 人 金属 隔 购 者 ) 接 於 第 一 检 波 之 控制 杨 极 (他 
6A7 扶 空 管 巴 上 之 铜 帽 ) ， 金 属 隔 皮 套 管 接 论 收 理 杰 之 地 和 煌 然后 用 有 狠 黎 栖 之 旋 
匀 ， 旋 动 中 通 萎 压 器 内 届 整 储 电 器 之 螺 合 ， 至 软 出 电压 最 大 篇 止 9 


高 裔 率 之 配 淮 ， 配 淮 高 遇 李 时 ， 将 与 振 温 器 配 台 之 称 ， 接 至 收音机 之 天 
称 ， 爹 属 隔 见 套 管 接 收音 楼 之 地 勿 。 然 向 (1) 将 收音 机 刻 度 盘 旋 至 1400 千 遇 ( 列 度 般 
上 和 需 140)，(2) 振 引 器 亦 旋 至 1400 千 过 (3) 旋 动 可 到 储 电 器 C 上 之 抵偿 储 电 器 ， 至 
输出 电压 最 大 @ (4 再 旋 刻 度 般 至 600 千 遇 ( 列 度 般 上 需 60) ，(5) 振 如 器 亦 旋 至 600 千 
 ， (6) 旋 动 热 整 储 电器 C4 (在 可 尼 储 电器 左 旁 之 底版 上 ， 见 第 二 图 ) 之 螺钉 ， 至 朝 
出 电压 最 大 。 此 民 配 准时 ， 须 将 可 灵 储 电器 前 后 略 移动 以 得 正确 之 点 (7) 再 米 
刻度 盘旋 至 1400 千 遇 ， 振 刘 器 亦 旋 至 1400 千 遇 ，(8) 旋 动 可 释 储 电器 上 之 抵偿 储 全 
器 ， 末 输 出 电压 最 大 ， 而 高 遇 率 之 配 准 工作 元 成 


和 人 有 
















谎 - :区 
1， 插 电 源 称 之 插口 有 沁 否 " 
2， 110-220 伏 变 底板 有 和 否 旋 用。 (第 一 图 SW2 ) 
3， 电源 开关 接 角 蕊 好 否 





惧 空 管 称 极 和 洛 全 不 帝 














刻度 盘 指 示 灯 不 亮 而 仍 能 收音 4 指示 允 坏 否 ”5 
忒 SS 指 ; 丰 》 烛 接 各 新 本 O 
站 空 管 些 亮 而 不 能 收音 2 6， 管 之 除 标 ， ), 屏 极 ， ” 柑 杨 概 是 否 上 共有 电压 


0 本 本 电 脸 3 则 | 武 骇 各 美 坚 管 是 否 和 完好 


加 检查 下 沽 二 王 本 
9，V4 各 接线 有 和 否 用 ] 
10， 套 磁 图 记 否 
11， 了 10 时 了 R11 户 孙 o 


Vs 之 幢 枉 极 发 机 12， 忱 出 变 恶 器 了 之 利 灯 及 攻 接 联 称 晰 否 


旋 动 刻度 毅 ， 算 能 收 一 个 郑 近 当 个 13， R1 断 和 否 ” 

14， C5 短路 否 9 

15， LI1 及 其 媚 接 稳 断 否 = 

6,“V 壤 否 吕 

17， 以 手指 按 V3 需 上 之 师 蚌 如 刍 织 四 病 在 低 放 部 

18， 如 有 赵 ， 旭 斌 V 与 V1 瑚 时 此 党 是 否 完 好 

19， 里 空 答 如 完好 ， 则 检查 2R R1 R2 R3 C1C5-C6 
及 其 接 茸 = 








”整流 管 输 出 无 电 故 

















能 放 拾 音 器 而 不 能 收 帮 粽 电 207 1 照 上 述 电 7 8, 13， 14, 15, 18; 19 各 项 检查 入 先 

由 好 ,> 草 | 检 查 王 。 与 L3 之 次 魏 有 断 否 ， 有 短路 否 ” 

收音 轻 ， 嘴 接 上 天 特 亦 不 能 改善 一 … | 21 “起 以 天 铺 接 斑 .Y 之 网 炳 ， 如 能 加 惫 ， 则 检查 工 
-及 其 伟 速 熏 有 断 知 、 有 短路 否 
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ELATAe elelle 


附 
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扰 称 电 收 香 机 之 优美 成 续 ， 全 顾 所 用 堆 件 之 质料 与 配合 之 准确 o1651 超 等 
外 差 式 收 各 机， 在 出 厂 前 均 轰 逐 部 检查 较 准 ， 故 收音 之 起 敏 光亮 ， 可 脆 一 般 七 管 收 
音 微 o 在 用 户 方 面 ， 欲 保持 此 优美 之 成 苇 ， 划 巍 照 说 明 书 使 用 o 如 无 相当 无 称 电 学 
哉 径 验 与 仅 器 ， 在 然 论 何 种 情形 下 ， 切 勿 试 需 改 释 或 拆 动 收音 机 内 部 之 任何 物件 。 





收 香 机 中 之 芙 空 管 ， 旭 应 时 常 向 有 仪器 之 扰 各 电 商店 较 核 之 o 如 偶 有 失效 
者 ， 则 应 配 以 原 用 牌号 之 其 空 管 o 车 收 埋 机 有 不 能 工作 等 情 ， 则 应 适 至 可 靠 而 有 经 


_ 怠 之 插 穆 电 商 店 校 验 之 。 如 就 近 扰 此 种 商店 ， 则 可 选 至 亚 美 公司 ， 杰 美 公司 极 顺 需 
主题 服务 也 。 切 勿 任 无 径 验 学 哉 者 玩弄 ， 以 免 因 小 失 大 。 


命 今 命 命 命 再 布 售 合 合 命 生命 命 舍命 合 布 兮 志 他 证 人 合作 舍命 布 布 专 合 今世 全 二 证 全 全 全 合 人 人 @ 信 分 人 如 站 合作 命 仿 合 下 合作 多 全 合作 全 全 全 侗 合 后 命 多 舍命 全 eseee4eseeeohhes4o94S99eeeeeeeeeeyeeeeee 
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十 敏 组 偷 的 
四 管 下 程 收音 机 。 msa 


让 多 信人 从 个 全 全 在册 让 人 0 人 Cda BA 2 


请 注意 此 粮 路 中 所 用 高 明 率 放 大 管 之 接 法 
1 


eeeeeeeSeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeMeeeaeeeeteeebeer 


二 
到 








在 环境 极 恶 劣 ， 且 距 播 昔 台 选 束 的 诸位 ， 你 们 一 定 会 感到 要 设计 型 造 二 
猎 济 实惠 的 收 埋 楼 而 觉 困 疮 吧 ， 现 在 各 已 从 帮 次 失败 中 ， 得 到 了 一 个 收获 ， WE 
在 所 要 介 帮 的 收 香 楼 一切 以 前 发 生 的 难题 一 - 震 敏 度 不 足 ， 香 低 糊 模 ” 滋 性 杰 
和 劣 ; 一 一 已 都 手 了 一 个 完美 的 答 覆 。 此 机 之 所 以 器 於 平常 者 ， 即 高 放 之 特别 酸 较 而 
马 ，6A7 芙 空 管 ， 本 和 认 用 作 外 差 楼 的 检 波 振 温 管 ， 现 在 却 用 来 作 高 放 ， 而 将 币 的 五 
极 部 及 三 极 部 兹 联 起 来 竹 样 物 的 露 敏 度 便 可 升 至 极 几 ， 和 用 二 遂 6D6 高 放 相仿 ， 
其 效力 之 宏大 ， 可 见 一 斑 o 调节 其 需 简 易 ， 香 量 之 宏大 顷 美 万 出 人 意外 。 作者 现 再 
将 过 楼 的 收 得 成 绩 ， 附 说 一 下 o 作 者 住 在 浙江 履 到 ， 距 上 海 正 南 狗 七 百 里 ， 四 面 环 
山 ， 环 境 可 算 恶劣 极 了 。 然 用 此 机 秽 能 收 匠 上 海 100 无 特 以 上 之 电 吝 ， 在 扬声器 中 
发 出 充分 之 昔 量 o 浙江 中 央 极 汐 , 中 隔 数 户 尤 能 清晰 由 闻 ，XGO2Z, XGOL 及 日 本 右 
北 的 JFA 开 旭 较 中 央 稍 次 ， 依 以 上 之 成 缚 ， 在 艇 地 确 非 易 得 ， 故 黎 大 脆 的 介 帮 给 履 
位 o 久 路 如 下 : 


人 
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所 人 7 


广 
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TO TS 天 


入 


多 3 25 公 亩 径 颖 简 上 ， 用 32 号 潜 包 粮 先 六 L2 120 轿 再 距 5 从 大 糖 LT3 30 
图 LI4 同 L2 -73SL3 人 ? 组 认 L4 内 


淞 ， RS 抽 


攻 ,和 作 


Cl1 .00036 ME 公 联 可 狼 储 电器 R2 100,000 mn 痰 质 志 阻 
《可 用 亚 美 3219)， Ra .5 Meg 疙 痰 质 电 阻 

C2 Ci 0.MEF 天 定 储 电 器 ( 亚 半 3411 号 ) 。 R4 R4 50;000 败 交 质 电阻 

C3 C5 05 MEF 固定 储 电 器 ( 亚 美 3415 号 ) “有 卫 5 1 Meg 作 谈 搓 电阻 

C6 .00025 MEF 固定 储 电 器 ( 亚 美 3682A) “ R6 800 mn 狗 买 电 轩 

CT7 .01 MKF ee 3421 R7 40;000 mm 痰 质 电 阻 



















Csg 2MF 固定 储 电 器 有 R.E.C. 10 M.H 峰 房 式 扼 制图 
本 R.C.13 830 于 证 和 5 
CCil 8MF 电 糊 信 志 器 全 人 0 
Cl2 0.05 MEF 固定 储 电 器 ( 业 美 3548 号 ) 。 A.F.C2 30 H 低 遇 率 扼 制 圈 
RI1 5000 Am 《电位 堪 连 开关 ) ( 亚 美 4050 号 ) 
2 
@O 汇 全 (DA 
包 
第 
四 
人 局 避 
品名 
oo PT 
四 
昌 
SW， 
R ”及 ZN1 ZX0 罗 
o 多 2 NS AL | 





电源 爸 导 器 设计 如 下 : “可 用 亚 美 三 号 砂 钢 片 生 厚 28 公 匣 ， 在 锋 心 上 用 30 
号 洪 包 称 线 初级 1870 圈 ， 如 电源 一 百 十 伏 者 ， 则 改线 27 号 935 圈 ， 次 航 共 三 个 ， 
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先 和 绕 高 压 34 号 称 3230 图 ， 有 再 敌 整 流 夫 条 17 号 42 图 ， 然 后 用 20 号 称 生 烘 条 电压 54 
圈 邹 成 弹 时 每 图 井 紧 ， 上 且 要 平整 o 每 线 好 一 层 须 训 一 层 逢 牛皮 纸 ， 每 缠 好 一 个 称 
图 ， 须 囊 二 层 厚 牛 皮 狼 再 绕 别 个 稼 图 o 至 图 线 好 和 后 ， 须 浸入 淹 昭 内:， 至 无 泡 取出 ， 
候 准 ， 绸 插入 钱 它 郎 成 " 再 如 电源 电压 灵动 甚大 ， 则 初级 须 多 抽 类 个 分 头 ， 以 春 调 
他 


杂 项 
其 空 管 6C6, 6A7 及 久 圈 均 须 用 橘 骨 雷 ， 入 圈 及 释 压 器 用 糠 均 需 美国 醒 准 ， 
揭 声 器 和 埠 亚 美 1006 号 底板 用 和 白 鲍 皮 叙 成 ， 尺 寸 需 15 公 分 关 ，27 公 分 长 ，8 公 东 高 o 





2 


观 千 日 甸 时 天 等 电 隧 层 之 父 化 


天 空 电 离 层 之 构造 ， 需 地 球 物理 学 上 一 重要 开题 。 日 创 对 失 电 只 导 发生 何 
种 影 玖 ， 极 有 研究 之 俩 值 ， 故 各 国学 者 每 连日 便 之 期 ， 除 观 届 天 文 所 和 象 上 之 伙 化 外 
天 空 志 欢 层 之 法 化 ， 亦 需 研 究 开 题 之 一 o 本 月 十 九 日 通 有 日 便 .， 国 立 中 瑞 研 完 院 
物理 研究 所 ， 数 月 前 序 已 着 手 淮 备 ， 在 日 创 时 ， 用 扰 称 电波 聊 界 遇 率 方法 ， 材 测 天 
空 电 骨 层 游 骏 化 强度 所 受 影 汐 ， 用 反射 三 法 求 视 甚 高度 之 释 化 ， 兹 和 需 减少 糯 测 时 全 
器 受 外 界 之 援 俩 起 见 ， 特 商 请 交通 部 上 海 电 报 局 ， 转 介 本 市 各 广播 电 训 ， 认 本 月 十 
八 及 十 九 两 日 下 午 一 时 至 三 时 停止 广播 。 幸 得 各 电 匠 热心 科学 研究 ， 均 如 请 停止 
该 所 正式 之 观测 ， 傈 在 本 月 十 七 日 至 二 十 一 日 ， 所 得 结果 畦 常 满意 ， 验 得 电 衣 层 之 
EE 层 及 IE 屠 在 日 鲁 时 有 显著 之 屋 化 o 日 初创 时， 两 层 之 隐 界 遇 率 序 赦 平 时 需 低 ， 食 
其 时 旭 低下 更 多 然后 逐渐 回复 ; 追 及 复 圆 钱 ， 降 界 遇 率 亦 复 常 态 。 另 一 影 狼 ， 即 
F2 层 之 高 度 ， 在 日 便 时 亦 亦 平时 篇 大 o 向 有 可 注意 者 ， 此 次 日 便 ， 在 上 海 乱 偏 食 
已 有 题 著 之 影 狐 ， 在 人 至 食 时 之 影 续 沼 更 大 ， 故 民国 三 十 年 长 江 一 带 昌 全食 实 篱 作 
此 项 观 铀 之 良机 。 该 所 正在 计划 ， 届 时 作 更 完备 之 研究 。 主持 此 项 研究 者 ， 篇 该 所 
研 沦 员 陈 茂 康 ， 此 次 协助 者 ， 乱 助理 员 朱 恩 隆 及 研究 生 深 百 先 。 其 详 攻 精 果 ， 正 在 
整理 撰 稿 ， 将 在 专门 杂 褒 发 表 。 至 此 次 研究 之 成 功 ， 多 承 上 海 电报 局 之 导 助 及 本 市 
各 雷 右 之 不 惜 殿 性 停 正 广播 云 。 


ie 


” 莫 旦 先生 ， 请 示 知 通读 地址 o 
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Aino Rodio 


323333333333331433434333372332333233 2 233332323 
目 动 调节 稼 路 和 
在 本 刊 四 答 二 期 61 页 ” 按 鱼 式 收 香 机 之 工作 原理 "' 一 文中 ， 篇 者 人 介 狂 过 
一 种 法 国 的 自动 调节 较 准 器 o 那 种 自动 调 镍 较 准 器 ， 主 要 工作 是 靠 机械 方法 来 担任 


的 ， 自 己 型 造 比较 不 易 o 英国 也 有 一 种 自动 调节 补偿 方法 * ， 是 利用 凌 空 管 稼 路 构 
成 的 o 








汪 种 新 式 的 自动 调 季 补 慌 灶 路 可 分 需 两 部 份 o 第 一 部 份 的 穆 路 见 第 一 和 'o 
V 需 普 通 超 外 差 式 收 告 机 中 常见 的 网 屏 三 极 管 ， 是 当 作 第 二 检 波 器 的 工 需 中 间 遇 
率 几 压 器 IFT. 的 次 航 o 在 过 个 中 间 过 李 释 压 器 中 一 共有 三 只 次 航 ? 另外 两 个 次 儿 
A 与 B ， 一 个 是 调 季 到 较 中 间 通 率 略 高 ， 一 个 是 负 节 到 较 中 间 遇 率 略 低 的 遂 达 上 
过 两 个 调 季 入 路 是 分 别 接 到 第 二 个 整流 管 V1 的 两 个 屏 极 .上 o 





二 外 支 调 种 

补 亿 志 赂 
在 Vi 的 队 极 上 ， 有 两 个 电阻 R2 与 R3 及 储 电 器 C6 与 C7 。 过 两 个 电阻 息 
“ 避 路 储 电 器 的 接 法 很 巧妙 o 现在 假定 要 接收 1000 千 遇 波 的 电讯 ， 则 当 调 季度 盘 转 
:到 1000 千 遇 波 上 时 ， 振 漫 器 的 过 率 巍 当 和 坊 1465: 千 尝 波 . (假定 中 间 遇 达 是 465 千 遇 


* Automatie Tuning Compensation 短 简 A.T.C. 
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波 ) 提现 在 因 和 需 调 节 储 电器 未 调节 正确 ， 振 强 器 所 产生 的 振 强 赤 .1465 略 高 ， 则 让 
1000 千 遇 波 的 电 训 混 人 台 和 后 所 产生 的 波 差 亦 略 高 於 应 有 的 中 间 遇 率 ， 所 以 会 与 略 高 
於 中 间 遇 率 的 调节 久 路 谐振 。 假定 过 个 入 路 是 B， 则 在 B 调节 久 路 中 的 电讯 电压 每 
当 在 正 牛 遇 时 ， 便 会 由 Vi 的 屏 极 人 3) 吸收 队 极 所 放射 的 电子 而 造成 屏 流 o 过 种 屏 流 
因 需 是 由 3 的 多 圈 而 至 通 地 ， 再 由 了 2 而 回 至 Vil 的 队 极 ， 所 以 在 R2 中 所 产生 的 
电压 降 ， 在 通 地 端 需 负 ， 在 Vi 队 极 端 者 需 正 o 换 而 言 之 ， 即 电讯 如 与 B 调节 黎 
路 谐振 时 ， 则 由 Vi 的 整流 作用 ， 能 由 了 R2 的 电压 降 而 产生 -- 种 较 接 地 端 需 正 的 电 
压 o 过 种 电压 由 Ra 引出 便 可 供 自 动 调节 之 用 o 


倘 使 因 需 调节 称 路 未 调整 正确 ， 而 使 中 间 遇 奉 低 了 认 '465 千 过 波 蛙 ， 则 便 会 
与 另外 一 个 调节 久 路 谐振 ， 假 定 过 个 调节 和 迎 路 是 A， 则 由 Vi 的 屏 极 (5) 整 流 之 后 ， 
屏 流 便 会 自 A 的 称 圈 ， 径 过 R3 而 同 至 队 极 o 当 汪 种 屏 流通 过 R3 时 所 产生 的 电压 
降 ， 因 和 需 在 接 队 极端 需 正 ， 所 以 在 引 至 自动 调节 电压 端 便 需 负 了 。o 


由 此 我 们 可 以 知道 调节 称 路 如 未 调 季 正 确 ， 信使 所 产生 的 波 差 略 高 或 略 低 
於 中 间 遇 李 的 计 振 点 时 ， 在 自动 调 季 补 偿 电 压 端 便 会 产生 二 种 较 接 地 端 需 正 或 乱 负 
的 电压 。 ER 


1 < 
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反 后 

用 和 人 二 

括 洒 演 本 
BFafna 

自动 调 季 

补 人 雪 属 


三 部 份 见 第 二 图 。 在 此 图 中 所 酒 的 是 超 外 差 式 收 得 机 中 的 振 强 部 从 ， 便 
是 利用 第 一 图 中 的 自动 调 季 电 压 以 沟 动 振 温 器 的 过 率 的 。 


根据 所 谓 “ 开 勒 现 象 "* 的 作用 ， 如 将 振 温 和 烷 路 中 芙 空 管 权 极 的 丙 电 压 炎 副 
? 可 使 振 强 的 遇 率 改 磷 o 一 只 芙 空 器 夺 倘 使 有 相当 大 的 橘 屏 问 储 电 量 ， 屏 路 中 用 曙 
阻 或 储 电 量 作 负荷 ， 则 秃 的 输入 储 电 量 ， 便 可 由 暂 的 放大 傈 数 而 决定 。 倘 使 所 用 的 
其 空 管 是 可 释放 大 傈 数 式 ， 旭 增 减 权 极 的 两 电压 很 容易 使 放大 傈 数 改 释 ， 因 此 芮 窑 
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管 的 输入 储 电量 ， 可 由 局 陈 上 的 两 电压 来 控制 。 在 第 二 图 中 ，Vs 的 输 大 储 电 量 是 
和 调节 粮 路 阔 联 着 的 ， 所 以 增 减 V3 权 极 的 丙 电 压 ， 使 怕 的 办 大 储 电 量 的 笋 动 ， 可 
使 振 温 的 届 率 在 相当 范围 之 内 改 人 释 了 吕 


在 第 二 图 中 ，C2 便 是 用 以 二 加 权 屏 问 储 量 的 ，R29 是 屏 极 的 负荷 电阻 ， 
R3 是 收 柱 极 的 降 奈 电阻 ，R4 是 波 放 电阻 ， 是 用 以 稳定 峡 枉 极 电感 的 ，C3 是 赋 枉 
标的 筋 路 能 电器 ，R5 与 C4 是 两 压 电阻 与 劳 路 储 电 器 ，Ri 是 自动 调节 电压 的 滤波 
电阻 工 与 C 是 决定 振 强 遇 率 的 调节 穆 路 ，C1 C5 C6 都 是 断 流 储 电 器 ， 用 以 阻止 外 
六 电 六 通过 的 o V2 是 振 强 器 ，Va 便 是 自动 调节 芙 空 管 o 
图 一 中 的 目 
动 列 凶 电感 接 到 图 二 
中 V3 的 橘 极 上 徐 ， 
依照 中 间 遇 这 上 砍 谐振 
直上 略 高 或 略 低 而 产生 
较 接 地 媚 坊 正 或 需 久 
的 电感 ， 使 V3 的 放 
大 傈 数 因 橘 标 上 的 两 
压 狼 动 而 狼 化 ， 鱼 果 
Va 的 软 和 人 储 电 量 也 
惧 着 狼 动 了 o 目 动 调 
节 电 灰 的 强 弱 因 需 是 
用 自动 调节 稼 路 的 收音 机 在 表演 中 和 调节 义 路 肉 谐 振 点 
的 速 近 成 正比 例 的 ， 所 以 在 通 宜 的 相位 关 傈 上 ， 可 利用 过 种 电 灰 使 调节 久 路 工 与 C 
的 过 奉 目 动 较 准 到 用 有 的 振 涂 遇 率 上 o 
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本 刊 以 前 在 第 四 知 第 一 国 


期 中 ， 人 和合 介 帮 过 英国 人 发 明 可 充 
电 的 藤 电池 最 近 在 美国 也 有 一 
种 可 充电 的 乾 电 池 和 发明， 而 且 已 
经 正 式 屿 品 发 售 ， 不 过 内 部 构造 
与 以 前 英国 所 发 明 的 略 有 不 同 

这 种 美国 出 品 的 可 充电 
式 怀 中 乾 志 池 的 工作 原理 ， 可 说 
是 由 和 蕾 式 的 狂 赔 上 得 到 七 示 的 。 
在 此 种 喜 电 池 中 ， 两 和 是 两 片 狂 
板 ， 中 间 除 用 木质 隔 
开外， 还 有 一 导 有 吸 
站 性 的 特 拒 绚 符 物 o 
过 种 稳 炮 物 在 可 充电 
的 雹 电池 中 有 如 油 壤 
让 的 熔 世 ， 如 灌 以 酸 
性 电波 便 彼 吸收 ， 所 
以 不 到 浴 由 o 电流 在 此 各 有明 
收 性 的 绚 称 物 中 ， 便 能 起 电离 
与 化 学 的 作用 而 著 电 吕 


标 皮 所 备 成 ， 形式 
小 巧 ， 可 苗 放 去 代 
之 中 。 放 器 五 向 横 
直 均 可 ， 不 过 不 要 
故意 倒 填 即 得 o 

出 品 过 种 
志 池 的 目的 ， 本 来 
是 用 以 供 耳 融 者 的 助 节 机 之 用 。 
因 以 普通 乾 电 池 供 助 丰 楼 之 用 喜 
命 其 短 ， 所 以 在 经 济 上 颇 不 台 算 
o 用 汪 种 电池 ， 则 用 过 和 后 还 可 己 
再 充电 。 但 如 用 以 供 葵 然 穆 电 收 
童 楼 秩 极 的 电源 ， 和 当然 也 是 可 以 
的 o 目前 册 品 者 ， 志 压 计 有 2.2 
44， 及 6 伏 脱 等 数 种 'o 不 过 外 
元 的 形 却 ”都 是 一 梯 大 小 

此 种 电池 所 用 的 充电 楼 形式 
2 沪 很 小 ， 揣 带 也 很 方便 。 每 次 充电 之 后 
RS :可 供 放 大 式 助 站 机 飞天 狗 需 100 德 
人 二 礁 配 ) 6 至 10 小 时 之 用 o 在 此 种 乾 电 
池上 除 有 两 个 螺钉 接头 外 ， 膛 有 两 个 由 简 各 端 插口 ， 以 供 助 半 杰 之 用 o 
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“China Radio 
谈 谈 整 访 核 疲 夺 全 波 0 


轻 访 (Rectification) ， 栓 波 (Detection) ， 狼 疲 (Conversion) 三 个 名 户 ， 在 
工作 原理 上 可 说 是 一 桩 的 关 因 和 需 都 不 外 花 指 交流 电波 关於 过 率 上 的 改 伙 而 言 o 例如 
将 未 受 调 幅 的 交流 电流 伙 成 没有 过 率 的 电 访 ， 即 所 谓 直 流 电 ， 罗 名 篱 整流 如 使 调 
幅 电 次 的 主 波 除去 ， 仅 留 调 幅 迪 宗 ， 则 名 篇 检 波 o 如 使 一 种 交 波 电波 的 遇 率 繁 成 另 
外 一 种 新 的 迪 秦 ， 过 征 迪 泰 北非 是 原来 电波 所 有 的 ， 则 名 和 需 释 波 o 所 以 在 秋波 工作 
中 须 先 有 两 种 遇 率 不 同 的 电波 ， 然 后 将 过 两 种 电波 混合 ， 而 取得 过 两 种 遇 率 的 差 
ee 

如 扶 空 管 的 工作 而 广泛 地 分 别 起 来 ， 旭 目的 在 扩大 电 淡 波幅 的 可 称 之 符 扩 
大 器 : 在 扩大 器 称 路 中 ， 尘 座 电 波 的 遇 奉 是 完全 不 受 他 和 动 的 o 几 目的 在 改 人 要 电 小 的 
迪 府 ， 而 兹 不 在 痪 大 电 变 波幅 的 ， 则 称 之 篇 整流 胡 ” 签 交 器 或 玫 必 器 0 


命名 温 有 :有 完全 -分光 站 


上 述 三 个 名 字 ”在 命名 上 Re 
机 中 ， 普 通 所 谓 第 一 检 波 第 二 检 波 ， 第 一 检 波 管 在 事实 上 革 旋 称 竟 生 波 管 或 混 台 管 
(Mixer) ， 第 一 徐 波 德 能 征 大 检 波 管 ， 所 以 在 近 两 年 来 ” 第 一 俭 波 过 个 名 说 用 的 人 
已 比较 少 了 。 

轻 流 管 跌 说 是 用 以 使 交流 电 层 成 直 沪 电 ， 但 在 事实 上 ， 猴 过 殉 沪 后 的 直流 
本 沪 萤 的 区 份 “因此 乱 榴 进 扎 制 
整流 的 原理 ， 就 是 使 电流 在 革 一 五 向 的 稳 能 通过 ， 在 另 一 石 向 旭 不 能 通过 
o 在 整流 管 之 中 ， 普 通 要 有 一 人 人 人 


”吸收 队 极 所 放射 的 电子 ， 电 流 即 可 通过 。o 
当 屏 极 在 负 蛙 ， 则 电流 不 能 通过 o 


不 吸引 电流 的 检 淫 
在 整流 管 中 . ， 是 大 交流 电压 以 吸 
引 电流 的 ,o 在 检 波 管 中 ， 有 的 也 用 交流 电 





灰 欧 引 电 这 ， 有 的 则 不 用 交 访 电压 吸引 志 胺 代 放 
流 e 例如 第 一 国 的 雨 极 徐 波 管 ， 那 是 和 到 人 
流 管 一 样 厌 交流 电压 的 正定 吸 引 特 极 所 放射 的 电子 而 造成 屏 流 ' 过 种 皮 汽 向 炎 过 
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荷载 电阻 上 蛙 ， 所 产生 的 电压 降 ， 即 可 办 大 低 过 率 扩大 狂 。 第 二 图 橘 检 波 的 工作 原理 
与 第 一 图 相同 ， 不 过 以 三 极 管 的 术 极 代 蔡 两 极 管 中 的 屏 极 ， 所 以 当 交 流 电 讯 由 储 电 
器 C 而 传 至 桶 极 上 和 后 ， 每 当 RE 

交流 电压 乱 正 时 ， 便 会 吸引 民 :、- 
队 极 所 放射 的 电子 而 在 C 中 
储 积 起 来 ， 然 合 由 属 漏 R 中 
漏 寺 聚积 在 橘 极 一 兆 的 电 
子 ， 本 已 较 储 电器 接地 端 需 
负 ， 而 党 这 征 电 子 由 R 中 漏 
去 时 ， 又 造成 了 一 种 电压 降 
, 使 桶 极 上 产生 一 种 负电 压 
， 所 以 检 波 管 的 屏 流 便 彼 减弱 了 。 








漫 有 -种 不 厌 交 流 电 故 欧 引 电流 的 检 波 方法 ( 见 第 三 图 ) ， 是 预先 用 很 高 的 


两 负电 故 使 徐 波 管 的 屏 流 减 
| 至 很 工 ， 交 瀛 电压 壹 太 枉 极 
二 4 全 之 后 ， 党 在 正 年 遇 上 时， 能 使 
生 、 Ce 人 柱 极 上 的 原 有 负电 压 减 低 ， 


屏 流 便 会 增 大 所 以 电讯 电 

西 过 压 如 仿 大 ， 则 原来 的 两 负电 

-| 屡 会 窜 减 至 您 低 ， 屏 流 也 伍 
| “大 由 此 可 知 沼 交流电 识 电 
民 压 在 正 年 遇 时 ， 贯 空 管 的 屏 
Ar At+o Bo 8B+o ， 流 是 照 电 识 的 波幅 而 增加 的 
o 但 党 交 流 电 压 在 全 年 遇 时 
; 屏 流 序 愉 截 断 ， 所 以 橘 极 
负电 压 踏 也 能 照 电 讨 的 波幅 
而 增 大 ， 但 屏 流 慈 不 能 跟着 
电 讨 电压 再 行 减 低 。 过 种 检 
波 三 法 名 需 屏 检 波 。 屏 检 波 
的 屏 流 是 跟着 电 识 的 调幅 而 
增加 的 ， 和 第 二 图 的 棍 检 光 
屏 访 是 跟着 电讯 的 调幅 而 减 
弱者 恰 相 反 。 几 检 波 因 需 丙 
负电 压 很 高 ， 检 极 不 会 缕 成 


WII 
司 
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较 险 极 需 正 ， 所 以 交流 电感 是 不 吸引 电流 的 o 在 用 两 压 志 阻 代 替 丙 电 的 屏 检 波 芙 执 
管 上 ， 屏 流 中 不 会 趴 正 破 截断 ， 但 芙 空 管 的 屏 访 当 电 雇 在 负重 过 时 的 沽 弱 北 没 有 像 
在 正 年 遇 时 的 增高 那 末 大 ， ; 所 以 也 能 担任 向 波 的 工作 (网 第 四 图 ) 9 





人 信人 人 人 全 人 全 人 信人 人 人 人 人 人 人 信人 信人 人 人 人 信人 人 和信 信人 % 人 人 信人 和 信人 人 % 人 人 人 22 人 信人 人 入 人 % 人 2X 信 人 人 人 人 人 人 % 人 2 人 2 


局 来 亚 广播 事业 之 讨论 。 wa 


质 关 十 二 期 ， 革 瑞 兰 君 的 南洋 马 来 亚 广播 事业 的 概况 ， 不 胶 欣 喜 ， 使 我 们 
素来 很 隔 漠 的 海外 莫 侍 消息 ， 得 到 了 许多 认 埠 o 不 过 对 失 革 君 志 来 亚 的 广播 事业 洛 
后 的 原因 ， 或 不 如 是 简单 ， 有 竺 补充 之 必要 现 俊 以 梦 感 所 及 ， 不 嫌 简 陋 ， 稍 息 一 
谈 o 

查 南 洋 各 属 昔 佳 不 但 人 数 上 佑 大 部 份 ， 而 且 握 有 当地 径流 实权 ， 操 猴 着 市 
易 人 金融 5 依 儒 君 言 “过眼 吕 鞋 人 商店 ”已 可 想见 其 大 慨 ， 汪 必 非 一 般 不 学 抢答 ， 学 
项 盾 迹 之 徒 所 能 和 需 功 o 中 其 间 有 许多 未 受 充 份 数 育 之 学 徒 苦力 等 ， 然 较 之 百分数 何 
估 极 小 数 o 又 查 我 国 一 般 中 学 生 大 学 生 因 在 国内 妨 不 到 出 路 而 相 萎 趋 王 南 汶 
比比 茹 是 ， 尤 以 粤 籍 需 最 多 。 一 般 年 各 较 长 之 泰 ， 中 未 受过 新 数 育 ， 然 其 二 学 根 压 
深 所 起 生 林 二 六 气味 不 让 民 作 股 先生 ， 然 其 新 智 却 不 见 怎 机 东 钱 ， 是 有 灯 
营地 报 和 多 之 力也 o 


以 我 的 岗 察 ， 恋 地 广播 事业 不 发 过 的 原因 ， 或 以 下 者 比较 重要 
(1) 生活 程度 之 不 同 : 一 般 莫 儒 中 身 居 轴 域 ， 然 甚 生活 标准 常 依据 著 国 
内 的 家 乡 ， 那 挡 所 售 收 理 杰 及 另 件 缘 是 欧美 货 ， 其 昂 趴 是 不 必 说 了 即 普通 交 广 四 
管 机 亦 须 七 信 十 元 ， 狗 合 国 种 百 五 六 元 ， 更 以 一 般 董 傣 讼 矢 勤 矢 俊 的 民族 性 下 ， 事 
事 皆 以 实际 需 前 提 ， 尤 其 是 在 过 不 景气 动 星 着 时 候 ，『 假 如 把 过 种 消费 吞 回 国门 家 
课 或 可 以 做 更 有 用 的 事业 他 们 常常 这样 如 。 
(2) “ 环 卉 的 不 通 : 现 俊 以 实际 方面 说 ， 因 和 需 他 们 的 收 埋 生 围 若 乱 外 国电 
” 台 和 专 供 殖民 娱乐 的 殖民 地 电台 ， 而 以 素 好 幽雅 的 中 华 民 族 贡 起 那 种 噶 厅 和 刺耳 的 
| 西 乐 ， 有 些 不 配 胃口 。 中 有 数 处 当地 政府 特别 优惠 每 天 播 适 数 十 分 血 的 东方 童 
| (如 爪哇 的 Nisom ， 每 日 下 午 五 时 或 坟 时 播 姑 败 从 甸 的 东方 歌曲 ) 可 以 谢 超 犯 公有 。 
烷 壬 以 上 二 点 ， 我 们 国内 亦 须 负 起 相当 责任 ， 不 能 任 甚 自生 自 减 ， 因 和 需 广 
播 事业 亦 篱 社会 数 育 之 一 ， 我 们 除 希望 国内 短波 电 右 高 速度 进展 外 ， 对 共 国 有 必 件 
语 家 ， 也 放 负 起 指 痢 提 倡 之 责 ， 使 他 们 在 能 力 和 围 内 亭 现 代 化 的 生活 方式 。 关於 过 
”一 点 自然 要 涉及 许多 经 济 原则 和 人 条例 规律 上 的 问题 ， 讨 论 起 来 非 本 刊 的 葬 围 ， 更 非 
作者 能 力所能及 o 
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高 效 全 疲 式 拥 汪 二 公 机 ， 多 | 少 上 


34 高 放 ，34 检 波 ，19 低 放 


我 们 要 语 计 一 架 赤 篇 痛 意 多 数 人 的 答 望 的 收音机 ， 那 是 非常 交办 的 事 ， 因 
和 坊 有些 人 喜欢 匠 短 疲 ， 襄 他 通信 距离 较 速 ， 而 又 有 些 人 却 喜 坎 台 长波， 狼 他 节目 完 
公 ， 且 多 合 贺 人 口味 ， 国 内 长 小 电 各 较 多 ， 便 人 讼 接 收 等 等 的 优点 o 所 以 乱 通 合 多 数 
人 的 趣味 ， 须 设计 公 波 式 收 各 机 (Al1 Wave Receiver) 五 能 补救 其 事 o 但 是 滞 类 牙 
童 机 多 构 沙 复杂 ， 管 理 不 易 ， 常 篇 目 鼻 收 吾 楼 同志 束 手 ， 欲 置 而 不 能 o 可 是 少 架 至 
波 三 管 楼 是 坊 力 避免 构造 的 复杂 ， 管 理 的 不 易 ， 以 不 妨 三 成 续 乱 度 ， 他 是 参 攻 多 种 
久 路 而 设计 就 的 ， 纸 过 多 次 改进 而 成 的 ， 及 已 有 三 月 之 久 的 实验 才 确 定 的 ， 所 以 他 
具有 时 常 良好 的 玩 择 性 及 霸 敏 度 ， 长 短波 两 方面 短 优 ， 非 着 此 失 彼 。 因 此 在 不 景 氟 
的 更 上 时 ， 家 野 中 傅 了 此 楼 是 很 值得 的 ， 不 篱 个 人 所 猫 沟 ， 而 能 各 弓 其 记 ， 敢 乱 读 者 
介 略 ， 眠 时 一 试 ， 决 不 会 失 逆 的 9 


该 楼 是 由 三 管 租 侣 而 成 ， 效力 生 四 管 者 相同 ， 一 和 级 34 调整 高 遇 率 放大 ， 
-级 34 柱 极 检 波 ， 二 航 低 遇 奉 放大 ， 以 19 之 三 极 部 从 任 电 阻 配 合式 ， 另 一 三 极 部 
分 任 释 压 器 配 人 台式 ， 取 其 二 者 之 长 而 兹 用 o 此 楼 的 作用 是 与 两 只 四 管 杰 一 样 的 





区 


= SSV JU BT+C7.5 


收 茂 短波 时 天 粮 接 SV ， 没 有 天 糠 图 ， 其 天 穆 配合 是 探 用 储 电 器 式 ， 可 使 
圳 敏 度 增高 而 又 较 易 调节 收 匠 长 波 时 授 LW ， 有 天 名 圈 ” 用 以 增加 选 捧 性 ， 高 放 
航 熏 检 波 级 的 配合 乱 REC 及 C3 所 和 组成 ， 所 以 各 段 波 长 ， 蕴 能 平 抱 发 展 o 再 生 力 
的 控制 法 ， 是 以 Ri 电位 器 来 增 减 财权 极 的 乙 电 压 ， 此 法 巡 常 玉 称 而 露 敏 Cr7 的 
装置 乱 台 除 Ri 旋转 时 所 产生 之 杂音 o 从 展 式 2.5 检 训 利 REFC1 及 C5 是 很 好 的 滤波 
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获 趾 ， R5 及 Cl10 合成 之 低 遇 率 沽 必 器 ， 同 时 担任 降 灰 工作 ， 且 使 屏 极 内 的 低 遇 率 
电流 直接 经 Cl10 访 回 烘 蔡 ， 以 免 各 航 发 生 配合 作用 丁 乱 插口 ， 以 人 备 各 人 磺 趣 与 环 
境 的 不 同 ， 而 和 欲 收 巩 赤 低 音量 者 ， 插 接 贡 简 所 用 ， 但 用 揭 声 器 时 须 把 匠 简 拔 下 


此 楼 称 圈 共有 十 枚 ， 五 枚 高 放 和 绢 圈 ， 五 枚 检 关 各 圈 ， 区 用 38 公 厘 径 凸 筋 
插入 式 和 圈 管 ， 其 线 法 如 下 : 






















波长 和 范围 LI1 IL? L3 所 用 上 之 糠 | 用 成 

10 一 25 公 尺 6 了 

25 一 50 公 尺 13 图 8 图 24 号 于 包 稳 AR 
人 人 
100 一 230 信 尺 20 图 





230_500 公 尺 | ”22 圈 22 图 。 | 32 号 贱 包 委 | 乓 波 穆 图 





亚 件 装填 放 265 公 厘 长 95 有 公 厘 寅 50 公 厘 高 之 底座 及 265 公 厘 长 185 公理 
高 之 面板 上 ， 至 亦 排 列 地 位 话 见 附 图 ， 不 堆 壕 ， 以 免 多 佑 篇 幅 ， 但 底座 面板 须 用 
铝 贤 的 o 
该 机 圳 敏 度 极 高 ， 收 本 地 电 吝 不 用 天 地 和 焰 o 车 在 我 国 中 部 收 苇 广 播 昔 乐 
全 国 100 万 特 以 上 的 电台 均 能 收 着 ， 所 收 到 的 广播 电台 详 见 第 二 期 导 权 回 办 式 扯 访 
四 管 机 一 文 ， 但 是 音量 
| 更 融 o 短波 方面 前 合 收 
到 10-25m GSG ，Pcjj 
等 25-50mFYA，R 
ELW72 XGOS 等 ， 50- 
100m RVW95 。RV 15 
等 。 除 此 以 外 ， 倘 有 10 
-50 m 英语 报告 多 处 ， 
50-100m 用 日 语 报 告 的 
| 数 虑 ， 及 很 多 的 震 笔 者 
不 知 其 所 说 的 是 何 国 隔 












代入 下 为 他 全 的 
呼号 ， 因 乱 外 国 短波 揪 = 
首 : 非 首 昆 收 攻 不 易 知 
道 呼号 。 您 若 懂得 电报 - 


) 是 更 觉 着 有 趣 的 ， 因 
坊 满 度 般 划 都 是 电报 声 
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中 国王 镶 ， 过 


， 那 床 吉 架 三 管 机 有 如 此 的 成 续 ， 狗 约 与 舶 来 品 收 各 楼 相 媲 美 了 o 


圭 件 
C “000014 闪 法 调节 储 电 器 REFC 10 和 雁 享 利 峰 房 式 高 扼 图 
( 亚 美 305 ) ( 亚 美 541) 
C1C2.00014 益 法 可 鱼 储 电器 RECI 2.5 和 队 享 利 分 段 峰 房 式 高 扼 圈 
( 亚 美 83007) ( 亚 美 545) 
C3. :001 时 法 固定 储 电 器 工具:1 低 轴 率 释 说 器 ( 亚 美 413) 
( 亚 美 3621) J 二 往 半 路 揪 口 及 插 子 ( 亚 美 700) 
C4 .0001 办 法 夯 定 能 电器 LL1L2L3a 四 脚 四 筋 揪 大 式 称 圈 管 
《 亚 美 3631) 干校 ( 亚 美 564) 
C5 :0005 猴 法 固定 储 电 器 VVi 34 号 时 空 管 〈《 王 美 旁 特 ) 
( 亚 美 3635 ) V2 19 号 扶 空 管 〈 亚 美 旁 特 ) 
C6 .01 办 法 固定 储 电 器 措 亏 器 〈《 亚 美 1006) 
〈 亚 美 3421) 四 脚 怕 面板 底 两 用 芙 空 管 座 二 入 
C7C10.1 睦 法 固定 储 志 器 让 汪 214) 
〈 亚 美 3411) 四 脚板 下 芙 室 管 座 二 焦 〈 亚 美 224) 
R 柱 漏 《 亚 美 2003) 六 脚板 下 芮 空 管 座 一 焦 〈 亚 美 226) 
R1 50;000 欧姆 电位 器 公 联 揪 口 一 只 〈 亚 美 712) 
R2 100000 欧姆 固定 电阻 三 联 插口 一 只 (了 亚 美 713) 
R3 500000 欧姆 固定 电阻 胶木 组 旋 度 盘 二 和 焦 
R4 40000 欧姆 固定 电阻 铅 质 面板 底座 
R5 15000 欧姆 固定 电阻 旋钮 虹 称 合并 包 名 等 等 


R6 6 欧姆 可 儿 电 阻 〈 亚 美 2206) 


人 人 信人 信人 人 信人 人 人 信人 信人 信人 全 人 信 信 人 信人 人 全 人 人 人 信人 人 和信 全 人 信人 人 信人 人 人 人 信人 人 和 信人 5 人 人 2 和 人 信人 人 信人 人 1 人 人 xx 人 人 人 人 人 信人 < 信人 和 AT 人 和 SA 和 AS 全 人 22 


南 系 短波 持 播 电台 近 讯 


南京 短 疲 广 播 电 剖 XGOX ， 原 定 波长 乱 317 公 尺 ， 玫 因 各 地 报告 有 和 与 国外 
某 东 等 不 短 效 电 右 互相 晤 援 ， 故 自 七 月 一 日 起 正式 改 订 波长 乱 44 公 尺 ， 狗 合 6820 通 
波 5 如 收 匠 痢 订 光 长 仍 有 又 援 情形 时 ， 可 逐 丁 南京 中 央 广 播 事业 管理 处 报告 
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相 创 aliaieaixelelle 人 
新 式 超 短波 收 壮 和 绿 路 如 恬 此 


超短波 收 车 机 如 欲 以 最 少数 的 其 空 管区 得 最 大 的 效力 ， 则 当然 以 超 再 生 式 
称 路 需 最 佳 o 不 过 普通 以 -- 只 员 空 管 同时 笨 任 和 检 波 与 拨 误 的 自 减 式 检 波 器 ， 因 篇 有 
放射 作用 * 所 以 会 双 授 他 人 的 电讯 ”如 用 两 只 中 空 管 分 任 哈 减 据 温 生 从 波 ， 则 非 人 
楼 件 的 重量 与 尺寸 境 大 ， 而 且 调 科 
很 困 亲 ， 不 容易 得 到 平滑 的 工作 


最 近 在 美国 Q. S. 工 . 杂 藉 
上 ， 有 一 只 用 五 术 趴 空 管 的 5 公 尺 
收 亚 楼 ， 是 利用 五 橘 真 空 管 中 的 第 
一 第 二 橘 作 瞬 减 振兴 ， 第 三 第 四 第 
五 权 熏 屏 极 作 检 波 o 据 襄 试验 因果 
成 顷 非 常 好 ， 即使 调节 至 壹 至 度 最 
高 点 上 时， 也 不 会 放射 电波 ， 而 且 在 
调节 上 极 平 消 ， 梅 造 简单 ， 形 式 又 
复 轻 便 o 第 二 图 便 是 物 的 称 路 o 径 
及 .0O0.Williams 的 试验 ，6A7, 1C6 
TIA6 等 芙 空 它 均 可 用 ， ， 但 成 结 以 1C6 乱 最 佳 o 不 过 如 和 欲 节 省 电 六 ， 旭 可 用 1A6 


R.O. Williams 在 试 星 中 了 时 ， 人 和合 以 一 只 1A6 作 据 用 合作 居 ) 一 只 30 号 作 


( 画 
冰 玫 测 同 山 器 副 哮 


外 


监 猴 县 下 开 六 并 避 让 
世 








oA+ B- 
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Li 一 用 长 56 光明 波 时 ， 可 用 14 号称 和 绕 C9 Cl11 一 .006 粉 扯 法 志和 母 纸 籽 式 


8 隐 内 径 12 公理 有 人 1 一 生 兆 欧姆 
L2 工 3 一 超 再 生 瞬 减 称 图 有 全 2 一 100,000 欧姆 
C1 一 15 粉 盘 法 可 登 储 电 絮 R3 --:20,000 欧姆 
C2 一 100 扮 扮 法 电 母 征 纺 式 R4 一 -500,000 欧姆 
C3 C7 C8 一 250 粉 起 法 志和 母 经 乡 式 避 --500,000 欧 姐 
C4 Cs 一 .001 和 法 电 母 绝缘 式 一 低 油 牵 或 信 训 器 讼 陵 器 


C6 Cl0 一 .1 站 法 锋 摘 经 力 式 


低 遇 奉 放 大 ， 在 瞳 记 双 上 和 与 箭楼 通讯 ， 两 选 所 用 都 非 定 向 天 各 ， 相 距 100 英里 仍 夫 
有 明晰 o 


此 种 称 路 最 包 在 试验 时 
; 扰 论 将 替 极 回路 贸 在 上 1 的 分 
猴 上 或 另 用 回 软 称 圈 放 在 LI]1 的 
旁 挡 都 不 能 得 到 再 生 力 o 最 后 将 
输入 入 路 的 一 端 吐 所 空 管 的 炎 极 
通 地 之 后， 检 波 部 份 便 得 到 了 绸 
生 力 了 9 





此 种 再 生 力 的 产生 方法 ， 依 原作 者 的 解释 
) 大 鞭 是 由 讼 芙 窑 管内 部 各 极 支 柱 莱 引 稼 间 的 储 电 
| 量 作用 所 造成 。 振 漫 部 份 的 振 泪 ， 旭 能 使 趴 空 管 
电流 受 调幅 ， 所 以 会 由 电子 的 配合 而 控制 检 波 部 份 
的 再 生 力 
在 此 种 称 路 上 检 波 策 振 温 管 中 第 三 与 第 五 

加 | 柱 的 旁 路 储 电 器 很 重要 , 最 佳 接 在 抽空 管 管 座 上 ， 
以 减 短 痢 穆 o Clo 可 用 0.1 办 法 的 圆 简 形 颖 质 组 力 
图 | 储 电 器 ， 以 供 低 遇 率 作 旁 路 o 不 过 过 和 杆 储 电 器 常 合 
有 相 和 营 的 诱 道 这 ， 超 短波 通过 时 未 品 要 受 着 该 道 迎 
| 阻 ， 所 以 另 用 一 -只 :006 办 法 的 歼 诱 齐 府 云母 移 称 固 
| 定 储 电器 C9 猴 他 旁 路 o 
可 此 种 超 覃 生 式 检 波 器 之 和 后， 扰 论 用 那 一 种 
| 低 放 义 路 都 可 以 o 在 第 二 图 中 所 用 的 低 放 需 33 号 ， 
在 普通 电讯 强度 之 下 可 用 揭 声 器 放出 很 继 的 昔 量 


上 











ai ni 
本 


最 继 最 易 分 隅 0 


() 在 件 : 及 委 C 革 :: 

L1 蛛 移 入 板 ( 亚 美 552 号 ) 用 三 十 二 号 潜 包 独 弹 32 圈 抽 一 ， 接 2 头 ， 
再 线 32 圈 ， 抽 一 头 接 天 称 ， 再 秒 32 图 ， 共 计 96 图。 

L2 同上 蛛网 称 板 ， 用 32 号 潜 包 各 ， 缮 32 图 头 接 L1 之 种 一 个 抽 卡 ， 尾 接 


地 稍 。 
L3 同上 几 移 板 用 32 号 诬 包 独 和 绕 80 图 ， 藉 接 C2 活 片 ， 尾 接 C2 o 
Cl 动 片 接 Li 头 ， 定 片 接 1 尾 ， 容 量 ..0005 办 法 ， 甸 美 3100 易 
C2 动 片 接 Ls 头 ， 定 片 接 3 尾 ， 容 量 :0005 粉 法 ， 严 美 83100 号 。 
C3 接 贡 人 简 及 提 声 器 插头 ， 容 量 001 具 法 ， 盏 美 35621 号 o 
矿石 亚 美 1000' 号 矿石 及 亚 美 184 健 ; 契 架 插 人 对 接 节 和 倍 ， 雁 子 接 C2 活 片 。 
L2 及 IL3 用 亚 美 120 号 推拉 式 蛛 移 板 架 文 持 之 ， 曙 美 1009 捣 疡 绒 或 匠人 简 一 
只 o 
这 次 
0 
攻 ER 
中 肝 。 0 
L 必 ” 色 CC 己 ， 
2 隐 放 候 各， 人 2> Cs 册 
一 这 
网 
一 二 Ar 人 碘 石 
人 三 熏 


Cl 乱 滤 波 器 ，L2 TI.3 之 推拉 义 架 ， 仿 助 Cl1 分隔 电 癌 之 用 'o 

C2 篇 波 有 长 笛 凶 吉 9 

先 以 C2 调 得 波 其 ， 再 以 Cl 及 推拉 义 架 分 隔 雷 台 o 

L2 先 不 固定 ， 宜 先 试 何 面 有 贴近 L2 乱 最 约 ， 反 徐 试 之 ， 佐 试 定 最 卸 这 = 而 
) 然后 固定 o 

扬 南 器 须 检 查 千 向 及 拉 片 各 上 处， 有 扰 灰 谭 ， 因 厂 力 : 号 称 吕 ， 最 易 吸 识 届 下 07 
或 斧子。 如 有 灰 订 ， 须 搓 除 加 主 ， 然 和 合 调 其 得 舌 ， 敢 郝 音 最 大 乱 度 ) 大 移 千 知 须 在 
吸 鲍 石 之 中 间 
* 此 机 保 在 淡 口 武 融 
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中 国 亚 馈 贡 
24- 人 A 号 质 空 管 的 用 法 调 ， 周 


24-A 号 凌空 管 禽 一 剧 杠 偿 娄 式 之 放大 管 ， 最 适宜 用 於 交流 收音 机 上 作 高 
奉 放大 ， 但 亦 可 作 篇 幢 橘 式 检 波 或 低 放 用 


等 人 


糙 压 ( 殊 久 或 直流 ) 25 伏 腊 

和 红 注 1.75. 从 配 
房 灰 * 180 250 伏 觅 
由 橘 愿 (最 大 ) 和 30 伏 觅 
柱 压 -3 -3 伏 用 
屏 流 4 4 和 万 蕉 配 
迟 枉 访 ( 节 大 ) 1.7 17 和 队 从 配 
屏 阻 0.4 0.6 兆 欧 姆 
放大 傈 数 400 630 

互 道 率 1000 1050 凑 漠 
权 屏 间 储 电量 (用 隔 肉 曙 ) (最 大 ) .007 詹 闪 法 
橘 隆 间 储 电 量 5.3 扮 瘾 法 
弃 险 间 储 电量 10.5 粉 粉 法 


“ 屏 极 最 大 电感 二 275 伏 胶 


应 用 
24-A 号 真空 管 之 管 座 傈 五 靶 式 ， 通 人 台 亚 美 215 及 225 号 芙 空 管 座 * 其 将 年 
之 位 置 不 论 任 何 万 向 均 可 
畔 极 之 欠 执 靖 险 极 联 接 法 ， 和 与 2A5 号 抽空 管 同 ， 故 可 容 阅 本 证 第 四 和 肉 第 六 
期 上 o 
其 慎 桶 极 之 电感 可 在 接 认 高压 上 之 分 感 电阻 固定 端 或 可 长 妇 上 得 之 o 
乡 路 内 之 每 级 小 须 完全 隅 风 之 ， 方 能 获 最 大 之 效果 0 


应 用 


24-A 号 芙 空 管 如 作 高 遇 雁 放大 时 2” 波 使 用 之 电感 可 照 所 附 之 特性 图 几 用 
Fe 
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本 他 aiare 玫 elelfe 


如 作 丙 电感 术 族 时， 则 巍 用 之 电感 可 见 下 ， 屏 压 在 “50 伏 脱 之 电感 上 串联 
一 :25 兆 欧 姆 之 屏 电 阻 ， 恤 橘 雄 篇 20 至 全 伏 腹 o 在 插 软 人 庆 忠 上 时 ， 橘 负 感 狗 调 节 
至 5 伏 腹 ， 旭 屏 流 可 得 41 座 番 配 o 

如 用 作 电 上 阻 配合 之 幢 橘 低 遇 奉 放 大 ， 旭 24A 号 芙 空 管 之 工作 使 用 法 如 下 ， 
屏 灰 250 伏 有 驹 ， 柱 和 负 感 工 伏 胸 ， 居 权 压 2 伏 ， 屏 六 料 0.5 扮 伏 配 ， 屏 极 荷 载 电 阻 01 


”至 0.25 泪 欧 姆 ， 杨 电阻 旭 符 0.25 至 2.0 兆 欧 姆 o 











屏 李 特性 曲 


苯 蓄 路 他 ) 开 齐 
个 Co 心 


环 赂 举 (人 ) 训 





人 信 信 人 信人 信人 信人 人 人 全 信 人 信人 全 信人 和 全 人 人 信人 人 信人 多 入 信 人 人 人 人 信人 人 信人 信人 人 人 人 人 信人 信人 信人 信人 信人 人 人 信人 人 22 人 人 2> 人 人 2 人 人 六 272X22xTOL AAAx2<X<221 


于 者 讨 兴 





国生 人 人 信人 人 信人 人 人 信人 和信 人 信人 了 全 人 信人 人 和 人 人 信人 和信 和 和 入 和 和信 信 全 人 人 信人 人 信人 信和 人 信人 信人 和信 入 < 和 人 人 01 人 人 人 全 信人 人 人 信人 人 人 人 人 全 人 全 2 人 2 人 和 8 人 人 4 人 人 人 2 人 人 2Xt 人 2 和 5AAs14424， 


检 波 不 用 乙 志 仿 威 

某 天 共和 人 装 好 了 一 只 三 管 直 流 机 ， 松 次 用 45 伏 ， 两 航 低 放 用 90 伏 ， 芙 窑 
管 均 30 号 ， 收 国 成 烦人 向 不 差 o 偶 一 不 恒 ， 把 收音 楼 人 带 秋 ， 和 从 上 卓 上 中 到 地 上 ， 拿 起 一 
驮 ， 焉 本 坦 一 电 训 从 措 声 器 内 发 出 轻微 的 声音 ， 初 验 导 空 管 未 壤 ， 炎 和 尿检 波 45 伏 
接头 已 腻 ， 但 是 检 波 不 用 乙 电 ， 和 篇 什 生出 能 收音 呢 ， 况 声 趴 轻 ， 褒 话 痢 清晰 可 辩 ， 
高 明 的 先生 ， 籽 贤 柯 怪 吗 o 


标 者 技 : 在 两 极 检 波 称 路 中 ， 本 来 就 用 不 到 乙 电 。 现 在 三 极 检 波 管 的 
屏 极 上 没有 乙 电 有 压 ， 则 桶 极 奥 炎 苞 即 等 一 只 雨 极 松 波 管 ， 每 党 在 权 极 上 的 电讯 电 


压 较 条 极 入 正 的 定 尝 上 ， 桶 极 便 会 向 穆 极 吸收 电子 。 倚 使 志 识 很 强 ， 权 极 所 吸收 的 
电子 量 丢 动 很 大 ， 则 当 生 种 电子 通过 枉 漏 时 所 产生 的 电感 降 ， 能 使 柱 极 王 的 电位 发 
， 生 爸 动 ， 权 极 上 的 电位 伙 动 可 由 权 屏 问 储 电量 的 配合 而 输入 低 放 航 ， 所 以 仍 能 收音 
也 o 


机 五 年 长 计 五 :由 603 


| 


生 称 电 玉 程 入 站  、，。 


业余 发 报 机 


业 从 发 射 拱 天 普通 因 需 都 是 仅 供 私人 实验 ， 所 以 电路 设计 以 及 罗 出 电力 等 
; 都 须 坑 个 人 之 能 力 和 与 经 济 而 定 。 因 此 ， 有 的 业 父 发 射 机 志 力 小 到 不 到 一 个 无 特 ， 
稼 路 简陋 到 优 可 再 
简陋 ， 有 的 发 射 机 


旭 志 力 很 大 ， 各 路 攻 EC 2 
较 任 何 现 有 的 新 式 V 
电台 篇 新 驯 o 绝 而 SL we 区 
言 之 ， 汪 余 发 射 楼 三 个 人 LA3 RFC 类 
对 认 初 学 扰 称 电 的 S 二 和 N\ 友 

入 ， 有 如 一 种 科学 人 电 上 / SA 
远 具 或 痊 学 生 用 的 民 键 加 
数 育 仪器 ， 目 的 俯 天 

党 和 0 Sa |S4 
在 实验 ， 凡 证明 画 鸭 二 2 
本 上 所 叙述 的 理论 9 


o 但 对 了 於 学 识 涡 博 
的 业 休 研 究 者 ， 发 射 机 有 时 是 向 科学 进取 与 开拓 的 工具 ， 他 们 所 设计 的 稼 路 ， 也 许 
是 科学 上 一 种 新 发 明 的 模型 o 


。 过 可 所 说 的 业 父 发 射 机 旺 就 前 者 而 襄 ， 目 的 在 介 稻 败 种 最 简单 而 也 是 最 有 
效 的 发 射 机 以 供 学 者 试验 。 


在 发 射 机 之 中 ， 服 简单 而 又 最 易 起 振 改 的 称 路 就 是 哈 膛 来 式 e 如 第 六 十 一 
图 的 哈 肛 来 式 振兴 器 ， 如 将 天 各 夹 在 屏 绢 图 L 上 ， 便 能 使 其 称 电 让 在 空中 放射 出 去 
o 人 在 此 图 中 的 调节 侯 电 器 C 用 '0005 办 法 空 毛 移 绢 式 ，C1 C3 C4 可 用 :002 或 5006 
粉 法 均 可 ，C2 可 用 .00025 粉 法 ，RFC 可 用 2.5 和 协 京 利 ， 芮 空 管 如 用 30 号 时， 及 可 
用 10; 000 欧姆 ，RI 20 欧姆 中 心 分 稳 式 ， 屏 压 目 45 伏 胶 以 至 195 伏 膀 均 可 用 ， 二 
样 壤 出 的 电力 大 要 还 不 到 一 个 无 特 2 芮 空 管 如 换 用 4 号 或 0 号 ， 则 罗 出 电力 即 可 
增 大 ， 不 过 芮 空 管 如 换 用 二 他 号 三 时 ， 橘 漏 R 与 秩 极 审 心 电阻 R1 有 时 也 须 改动 
Ri 的 数值 是 跟 所 用 芙 空 管 的 条 极 电 感 而 定 ， 普 通 每 1 伏 腕 笠 须 10 欧姆 ， 例 如 2 伏 
腕 或 2.5 伏 腊 妈 20 欧姆 ，5 伏 腊 旭 350 欧姆 9 福 漏 最 佳 的 阻力 及 可 用 最 大 之 屏 压 向 
殉 出 电力 等 ， 均 可 在 本 刊 第 十 期 发 射 芙 空 管 丙 类 工作 特性 和 表 上 得 之 ” 
CE 技术 玫 CR 站 证 辣 PRRE 梳 的 补 的 才 0 攻 寺村 TSIPTRICNE 人 RSI 全息 的 寺 向 天 RN 入 闽 Pi 写 有 2 
gok 第 四 秆 第 十 三 其 


， | UPInc Koaio 


此 图 中 之 多 圈 工 可 用 12 号 裸 铜 入 入 成 ， 各 图 闻 之 空 距 等 於 钢 称 之 直径 ， 
多 圈 内 径 需 51 公 砷 o160 公 尺 需 34 圈 ，80 公 尺 需 10 圈 ，40 公 尺 和 需 5 圈 ，20 公 尺 
篇 3 圈 o 

在 开始 接 上 电源 之 前 ， 可 先 将 世上 
接 乙 -的 接 枯 F 用 夹子 夹 在 大 狗 至 屏 极端 估 
3 或 4 份 ， 至 橘 极 端 估 工 份 的 地 方 先 将 生 





极 电源 接 上 ， 待 和 极 燃 热 之 和 后， 再 将 电 键 按 第 
下 。 从 使 芙 空 管 所 用 的 屏 压 很 高 时 ， 服 佳 先 大 
用 增 低 的 屏 压 试验 5 在 试验 时 可 用 -~ 只 小 电 十 
珠 装 在 开 粗 钢 各 的 两 端 如 第 六 士 二 图 党 作 拾 hs 
电 圈 "发射 机 在 振 温 时 如 将 拾 电 圈 放 近 工 接 图 


屏 极端 便 会 发 亮 ( 扶 空 管 如 用 30 号 时 ， 屏 奈 
狗 须 有 七 人 十 伏 膀 和 缴 能 使 小 志 珠 发 光 ) o 

此 时 可 将 天 入 僻 志和 狗 入 夹 在 峻 F 之 
上 一 二 圈 处 ， 再 转动 调节 储 电 器 C ， 待 振 强 
油 奉 与 天 各 谐振 电波 向 外 发 射 时 ， 拾 志 圈 中 之 小 电 球 便 会 隔 下 二 o 倘 使 在 发 射电 波 
时 拾 志 联 仍 甚 亮 ， 可 将 天 稼 夹子 渐渐 向 屏 极端 移 ， 待 拾 雷 圈 上 之 小 志 球 仅 剩 喇 币 色 
篇 止 o 

第 坟 十 三 图 需 一 种 主 振 强 力 放 大 式 发 射 机 o 此 楼 傈 用 一 允 45 作 推 挠 式 调 屏 
乔 柱 振 温 器 ， 用 联 烙 配合 以 推动 一 夺 210 推 换 式 放大 o 


出 十 阔 瀣 ) 


( 画 





在 疆 节 此 机 时 ， 可 先 将 振 强 与 放大 角 的 茜 极 志 源 于 合 ， 待 过 了 二 三 从 钳 入 
| 极 炊 娄 后 ， 再 将 振 漫 器 的 屏 电压 接 上， 电 键 按 下 ,转动 Cx ， 待 接 在 屏 路 中 的 符 从 
。 配 表 的 电流 下 降 时 ， 便 是 表示 凌 空 管 已 起 振 漫 。 从 使 振 强 的 遇 率 不 对 ， 则 须 先 转 卉 
C1 再 调节 C2 。 振 温 器 起 振 强 之 后 ， 便 可 将 L38 用 联 糙 圈 配 合 上 去 ， 然 后 转动 Cs 
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至 接 在 杭 路 中 的 队 类 配 表 的 电流 最 大 同 o 此 时 郎 可 疆 准 中 和 储 电 器 Ne 9 放大 器 在 
-未 中 和 时 ;如 将 C4 照 180 度 转动 ， 转 至 革 点 上 时 术 路 中 的 电流 便 食 减低 o 中 和 储 电 
器 如 校准 正确 之 后， 抱 葵 如 何 转动 C4 ， 在 橘 极 惫 瞧 配 表 中 的 电 访 不 会 受 影 郊 o 待 
中 和 点 已 找到 之 合 ， 再 顺序 将 C2 C3 Ne 校准 一 番 ， 印 可 将 放大 航 之 屏 压 加 上 旋转 
Ci 至 谐振 点 ， 配合 上 天 和 粮 便 可 以 向 空中 放射 志 识 了 o 

第 六 十 四 图 低 用 唱 苯 振 温 器 的 发 报 楼 o 在 此 机 中 的 电 键 是 接 在 高 压 电 源 妓 
灰 喜 的 初 稻 EE 科 
上 的 ， 所 以 和 = 
当 电 键 放 寿 
之 和 合 ， 振 给 
器 即 停 下 振 
光 ， 不 依 妨 
三 自己 的 收 
香 楼 : 因此 一 
两 方 可 以 互 一 
相 目 由 对 打 . 
> 不 必 等 报 | 
”发 完 和 后 再 去 
分 开发 射 楼 
的 高 压 曙 源 熏 能 去 收 区 对 方 打 来 的 电讯 o 
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P. T. Farnsworth 所 发 明之 新 
式 放 大 管 ， 其 工作 原理 与 本 杂 . 
语 四 知 二 期 第 五 十 八 抽 所 载 V. 
K 民 . Zworykin 发 明之 放大 管 完 
全 相同 
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故 最 妥 方 法 ， 惟 配置 其 阳极 和 电感， 使 放 光 电 有 三 侨 至 外 
加 电压 之 下 ， 则 此 证 泽 作 用 降低 ， 而 韦 敏 度 亦 插 所 损 
宇 'o 
光志 池 之 最 重要 者 ， 莫 如 电压 凡 光 电池 之 运用 
电石， 玩 用 时 当 有 多 洽 共 安全 度 及 埠 敏 庶 之 问 ， 焉 及 志 
乾 电 位 符 限 度 o 试 一 研究 各 种 不 同 电 路 电位 之 光电 池 
之 壳 流 ， 可 知 赴 敏 度 成 正比 长 违 用 电压 伍 放 光志 车 之 
比率 例如 僚 其 他 固定 条件 下 ， 三 百 伏 腕 之 放 光 和 电压 
运用 从 二 百 五 十 伏 腕 时 之 光电 池 ， 其 需 敏 度 与 一 百 五 
”十 伏 股 放 光电 三 运用 一 百 二 十 五 伏 腕 时 之 光电 好 霸 敏 
” 度 相 等 惟 前 者 有 五 十 伏 腕 之 安全 限度 ， 息 者 三 二 十 
五 伏 腕 耳 2 然 有 时 产生 三 百 伏 腕 放 光 电位 所 必需 之 须 
感 ， 非 妈 筷 产生 了 节 站 5 起 教 度 之 通 当 和 氯 感 ， 故 亦 当 取 其 
) 折 中 候 点 例如 在 一 用 於 有 声 电 影 工 作 中 之 某 光 于 池 
由 其 运用 电压 范围 址 二 百 至 二 百 五 十 伏 腕 :而 帮 光 电 
ee “二 明光 (Lumen) 时 乱 二 互 二 十 五 至 二 
和 百 五 寸 伏 腕 - 











时 女 五 年 七 月 五 日 


上 ( 奖 得 有 醇 志 影 用 之 亚 古 勤 光 窒 ， 右 入 枉 十 光电 池 ) 
本 PRRIRTTERREREOTTESTRRITESRCITEORTKELTERTTETEISITIEOREEEIIIEIEEYIISSEE2RZONGEDSERTTDYREERD2DTDIEDSGI3RIRIHETOEE TREETRRORCTSER) 


饼 荣 


( 范 原 源 殊 站 


光电 池 之 主要 用 泛 有 四 : .最 简单 者 俘 明 暗 稻 志 
器 ， 以 光 之 继 化 及 扩大 袁 其 主要 点 其 炊 坟 固定 色光 


.在 各 种 不 同 通达 时 之 强度 办 化 双 次 则 用 以 测定 光 通 


宗 或 光 色 之 释 化 。 最 未 可 视 信 第 二 及 第 三 两 用 途 之 温 
合 而 答 光 流 (Lighbt Flux) 及 光 通 具 之 麦 化 o 此 袜 光 
电池 之 最 高 含油 途 o 非 有 守门 学 缴 及 稳 验 ， 不 能 涉 验 
上 述 各 种 用 途 o 如 欲 讨 其 利 贫 ， 当 有 各 和 硬 不 同 特性 之 
站 空 管 以 和 储 助 o 


如 和 欲 和 将 每 光电 池 之 各 绝 数 测定 成 一 租 特 幅 曲 迷 ， 
政和 不 可 能 之 事 ， 吾 人 不能 得 其 普通 论 痉 此 种 光志 
池 长 施 某 项 作用 时 序 需 备 有 完全 之 论 丫 ， 如 光 之 强度 
, 光 之 三 类 ， 距 骨 ， 隔 能 ， 光 象 仅 器 ， 扩 天 性 ， 需 要 
之 输出 量 ， 光 流 之 可 释 度 ， 送 当 之 运 用 电压 ， 斋 当 之 
光 义 形 其 与 大 小 ， 及 或 傈 反射 届 折 或 傈 直接 畏 表 ， 到 
用 时 之 温度 ， 眉 荷 时 间 ， 振 动 隆 等 ， 上 属 要 点 也 ， 


如 前 所 述 ， 光 度 变 化 之 露 伍 性 ， 均匀 度 ， 及 毒 全 
, 此 入 极 重要 者 。 兹 略 述 韦 敛 度 之 意义 ， 凌 狼 择 定 光 
度 情 形 时 之 实际 轧 流 办 负 量 比 较 上 符 不 重要 ， 从 大 多 
数 应 用 上 ， 恒 以 头发 光度 屋 化 之 输 轴 人 避 化 笼 重 要 之 锯 
件 ， 此 链 化 比率 序 产 生 第 一 级 搞 大 和 营 柱 极 上 之 电感 区 
化 者 o 光度 固定 时 光电 池 两 端 半 昌 压价 有 绝 化 (d 卫 ) 
”如 产生 攻 访 之 毕 化 (di) 5 如 划 感 微小 时 ， 此 特性 恒 





d 孔 

和 和民 < 二 之 其 替 道 一 
傅 欧 姆 定律 及 5 反之 其 电 半 5 敲 
电 了 三 固定 ， 光 度 避 动人 垢 ， 则 电 洒 时 民 流 成 正 化 ， 可 帘 


本 dd 也 
1 ? 特 诞 电 尘 春 





作 ;G 特性 志 于 奉 二 一 

者 ， 乃 计量 其 因 阳 极 电 位 之 单位 二 加， 而 生 之 志 流 二 

加 数量 也 。 
在 却 毛 光志 池内 ， 其 局 流 电压 特 放 曲 镍 ， 当 接近 


电 见 电 廿 时 做 成 垂直 和 线 之 激增 ， 故 其 持 性 电 半 达 亦 成 


于 鲍 的 二 大 o. 如 光 尾 池 膛 用 点 近乎 电路 若 时 由 成 失 
昌 o 僚 语 车 放大 方面 以 数学 表 之 如 下 : 
0 RH G e) 
e 一 外 路 蕊 开 之 电感 降 ， 
.二 一 次 光电 流 
本 一 阳极 电压 之 放大 
及 三 外 部 险 力 
G 王 特性 埋 逊 宁 


公式 内 


GO7 





添 喝 涛 嘻 深 兰 醇 缂 下 交 妾 妆 鞠 ) 
( 冰 状 蘑 亚 到 敦 人 可 彤 举 学 习 





如 外 部 阻力 在 数 米 歇 姆 时 ， 则 光电 池 之 运用 点 钨 
在 电 峻 电位 以 下 ， 其 复 岗 成 绩 亦 剑 售 ， 但 圳 敏 度 愈 低 
， 故 亦 当 探 一 送 中 办 法 。 故此 有 二 数量 短 吉 人 所 感 映 
趣 ， 邹 项 位 及 光 流 o 电位 可 测 知 其 伏 腕 数 ， 惟 光 流 则 
不 易 计 筑 o 光 流 测 法 如 左 : 白 郊 铝 红 感 坊 常 用 之 光源 
其 额定 过 五 特 数 ， 平 均 每 五 特 放 十 支 烟 光 (Lumens) 
o 今 有 若干 光 流 之 烟 光 数 射 从 S 面 态 上 ， 可 用 公式 

LoiS 

村 放 2 
数 ，T 息 距 骨 ， 设 中 间 插 以 透镜 可 作乱 受 光 之 均 面 ， 
透镜 上 之 传 表 损失 ， 恒 傅 其 机 械 优 戌 度 而 械 。 
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表 之 。 公式 内 o 息 光 源 放 对 之 烟 光 


Photo-Electricity 光志 


凡 物 质 受 光 和 后 放射 电子 之 现象 ， 称 篇 光电 任何 
物质 表面 受 高 明 它 振动 激 刺 力 和 后 ， 上 蔚 有 发 射 具 有 恨 电 
荷 之 微小 质点 此 激 刺 能 力 ， 须 起 物质 性 质 及 其 表面 
之 情形 而 定 。 据 理 洽 ， 凡 物质 些 任 无数 振动 组 织 所 柳 
成 ， 每 个 振动 租 粹 内 含 一 核心 ， 具有 正 性 电荷 ， 其 外 
县 有 尼 性 电荷 之 笛子 ， 振 温 於 其 四 周一 定 经 下 之 轨道 
上 ， 且 傅 固 有 之 动 伦 ， 而 定 其 速 窗 o 动能 名 大 ， 则 振 
距 亦 剑 大 凡 物 质 之 性 质 各 傅 此 种 振动 租 鞭 之 伤 置 状 
况 ， 核 心 正 电荷 之 数量 与 俐 器 ， 以 及 振 漫 电子 之 数量 
) 速 率 与 轨 之 烃 距 等 而 以 2 效 特 论 其 电子 对 於 正 核 之 
振 注 情形 如 下 。 


人 角 有 外 力 加 关 一 振动 担 梭 上 ， 其 外 乡 轨 上 之 电子 


GO08 


”首先 感受 而 增 其 振 距 ”如 外 力 区 大 ， 可 使 电子 觅 巍 


正 核 之 吸引 力 ， 而 自由 飞 骨 


7 N 
Am 四 | / 人 
汪汪 \ 
司 天 1 NA 
半生 | 
轻 气 | / | 
\ CDs : 
\ 
2 \ / 
天 N\ A 


天 nm Am 


Ce 


和 甩 多 时 
( 鳃 ， 氨 ， 鲁 ， 之 原子 结 知 ) 


如 院 物 里 于 从 时 空 内 ， 而 以 正 性 志 荷 之 导线 接近 
之 o 即 有 腕 风电 子 ， 坊 半 禾 所 吸引 如 能 将 此 积 府 於 
导线 上 之 电子 ， 一 面 设 法 使 湄 去 ， 则 成 电子 流 从 此 物 
质 及 半 和 线 问 。 光 刀 池 者 即 傈 利用 光 钼 ， 使 增加 电子 能 
力 者 也 各 种 光 色 或 通达 不 同 之 等 强度 光 和 祭 ， 具 有 各 
种 不 同 之 解 腕 早 子 能 力 ” 例如 强度 中 等， 而 高 明达 之 
此 外 尹 ， 较 低 甬 之 红 光 ， 当 具有 较 大 之 能 力 ” 
Photoeleetric Tube 光志 管 

力 惧 瞧 管 之 一 重 o 其 队 极 受 光 全， 邹 能 放射 电子 
o 亦 称 光 和 电池” 


Photographie Receorder 照片 记 凶 器 


傈 一 重 记录 高 速度 无 簿 电信 之 如 具 。 即 此 器 蓝 寻 
鲸 一 具 狠 敏 电表 之 俩 向 度 於 旋 动 照相 软片 上 者 ” 


Photo-Voltaie Cell 光伏 股 霍 猴 


傈 一 具 感 夫 
光 性 之 志 浅 。 胸 
光 过 河 於 壳 液 3 
中 之 金属 片 芝 汪 
任何 三 片 ， 部 要 
生 沉 流 分 





EECETSS 


(光伏 觅 志江 接 关中 具 管 所 大 器 上 之 生路 图 ) 





( 甲 ) 中 也 2 傈 铜 箔 片 ， 涂 以 钢 之 养 化 物 ， 而 滔 二 

类 锁 流 酸 铜 之 溶液 中 o 设 其 中 一 片 受 光 ， 他 片 黑暗 ， 特 
则 过 流 因 生 o 此 种 归 泪 之 炉 阻 极 低 ， 如 接 於 尼 压 器 彻 写 
烽 上 之 煽 阻 在 类 百 及 五 千 款 姆 间 者 ， 则 工作 其 佳 > 省 
像 





此 种 电 泣 因 不 舍 苍 解 气体 ， 故 扩大 器 内 扔 电 中 时 


二 ， 且 绝 扣 振动 礁 吉 (Microphonic 瑟 ffects) ， 
有 到 报 拔 动 竹 下 crop ne ”5 质 又 吉美 国电 机 工程 师 学 售 合 员 ， 关 国 化 学 学 会 会 


而 壳 命 亦 长 o 如 风 赤 纺 感受 二 十 吸 灯 之 光度 ， 则 性 # 了 
王 直 员 ， 玉 其 他 科学 旬 仿 之 食 员 = 所 接 电 机 及 扎 限 电 发 明 
沁 一 千 小 时 之 久 o 丙 罚 示 各 种 不 同 光 上 氏 时 >， 于 斌 办 
可 巡 一 千 小 时 o 两 回 示 各 种 不 同 光度 时 、， 沁 六 略 之 亚 利 售 ， 迄 百 数 之 上 云 。 
出 量 之 情形 。 


Picofarad 盘 般 法 垃 特 
一 一- 力 一 鸯 法 拉 特 之 鼻 之 一 "此 各 
， 咕 下 得 业 父 者 所 应 用 ， 但 倚 未 定 坟 
标 稚 名 润 ” 





Piezo-Elecetrie 卫 任 eet 奈 电 现象 
唱 引 四 受 机 械 环 力 而 产生 志 
压 者 ， 或 因 受 电码 而 产生 机 丰 层 化 
者 ， 调 之 低 电 现 旬 o 例如 接 及 交流 
电 夺 ， 晶 幅 即 起 机 避 振 勤 " 如 电感 


9 酒 它 与 晶体 之 自然 明 率 蕊 讲 振 ， 则 

人 其 振幅 有 最大。 些 种 晶体 ， 如 石英 之 

8 TIE 一 一 类， 恒 用 以 控制 拒 穆 电 之 发 射 通达 
( 丙 ， 光 伏 胶 党 浅 电 流 与 光度 关 傈 之 特 隆 曲 敌 ) 
【Pickard Greenleaf WWhittier 愉 卡 特色 Pig-Tail 尾 形 导 党 

美 之 振 委 电 专 家， 和 警 振 业 公 哈 佛 及 麻 省 理工 等 大 保 和 柔媚 之 篇 织 或 绞 合 洞 特 二 用 乌 闭 电流 从 储 思 器 


| 闽 ， 寺 攻 钨 隐 电 报 友 拔 称 直 话 ， 发明 杰 宫 ， 克 以 儿 委 或 配合 器 之 旅 本 帧 上 ,或 朋 惟 志 动 民 及 发 下 机 之 央 剧 ， 
和 电话 ， 创 造 独 多 。 扩 之 所 儿 志 发 现 ， 最 通 欠 味 者 ”如 上 上 者” 

抵 稍 电波 ， 径 过 大 气候 之 骨 奇 村 形 ， 及 太阳 作用 对 於 “了 Pilot Cetl 指示 电 窒 

| 扳 德 电波 之 影响 等 。 氏 从 狂人 隙 电 界 贡 蔷 饶 多 ， 旋 即 被 帮 半 党 地 中 之 一 电 浅 夺 用 比重 表 以 计 测 其 志 液 ， 
| 潮 局 美国 据 御 电工 程 病 捍 全 会 长 o 又 得 蓄 会 荣 册 此 牌 使 知 全 鉴 电瓶 之 充电 情形 者 
和 
世 五 年 七 刁 五 四 6oe 











和 


Pilot .Light 指示 朵 

力 一 具 小 志 粒 ， 用 以 指示 开关 之 合并， 或 插 委 电 
机 之 刻度 船 等 " 此 指示 谨 ， 荐 装 众 刻度 转盘 之 上 ， 刘 
使 光照 转 衣 而 便 众 调节 也 。 
Pin Jack 久 端 插口 

傈 一 小 形 插口 ， 以 供 匠 简 或 揭 志 经 之 粮 端 插 子 所 
插入 者 9 
Pitch 音 之 高 度 

力 音 之 振动 明宗 ， 高 音 度 成 失 铅 声 ， 低 音 度 篇 低 
沈 府 。 
Plain Aerial 相近 天 绝 

力 天 和 综 上 发 射 或 技 受 电 路 之 直接 众 天 和 线 而 非 用 请 
半 配 合 ， 或 其 他 中 间 邢 谐 二 路 者 ， 例 如 发 射电 三 之 天 
综 ， 用 火花 间隙， 串 接 於 天 地 糠 问 者 称 坊 直接 大 精 
Pjate 屏 极 

搓 宝 管 之 阳极 ， 或 正极 > 钙 以 镍 搓 身 成 局 干 形 或 
管 形 ” 当 除 极 或 娩 和 发 吉 时 ， 放 射电 子 释 过 桶 极 而 过 
亡 标 = 在 强力 扶 空 营 ， 驶 须 讽 法 将 屏 极 功放 痪 量 做 去 








( 曝 空 营 屏 极 之 焰 造 ) 


Plate Battery 屏 极 沁 池 . 


双 称 乙 电 池 。 其 正极 污 至 异 极 上 ， 辟 极 接 至 人 爆 和 
o 其 目的 使 异 极 圣人 认 信和 经 成 正 电位 ， 而 能 无 分 及 引 电 
子 也 5 屏 极 电池 或 用 乾 电 池 ， 或 用 著 电 池 均 可 o 如 不 
用 屏 极 电 池 ， 可 以 代 乙 电 (“B” 了 liminator ) 而 接 
至 家 用 电灯 禾 上 供 葵 之 o 
Plate Characteristie 屏 极 特 性 曲线 

用 屏 电 压 作 横 坐 标 ， 屏 电 访 作 窗 坐标 所 秽 定 之 特 
性 曲 委 ， 称 和 起 屏 特 性 曲 乏 
Plate Cireuit 屏 极 电 路 

兰 极 美 空 管 自 屏 极 至 除 极 所 接 之 电路 o 
Plate Component, High Frequency 高 遇 率 屏 电 访 

凌空 管 屏 志 路 内 之 高 明 率 息 流 





了 late Consumptioi 屏 极 耗 轩 
凌空 管 屏 极 护 耗 之 电 诚 = 
Plate Control 屏 极 控制 
凡 续 宅 管 之 发 动 振 漫 屏 电感 ， 般 电路 之 配置 而 定 
o 变 屏 电 有 故 增 高 ， 振 漫 电 六 亦 成 正比 的 声 大 
了 Plate CuUr- 


rent 屏 电 流 


犀 电 路 内 
之 电流 ， 符 屏 
电流 释 过 引 空 
管内 屏 极 扯 克 
糙 间 者 o 


Plate Impe- 
dance 屏 部 阴 


凌 维 管内 
噶 根 及 烷 和 问 
之 交流 纺 阻 ， 
或 简称 贤 空 党 
炉 gEo 其 数量 
辟 软 入 交 这 电 
压 抱 关 。 
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China Radie” 


43333333333334000003100303 12232032 
上 323223422323222 3223222237 从 人 外 和 由 四 丰登 全 全 人 下 四 如 乓 妇 要 看 订 帮 菇 二 作用 可 出 训 历 机 市 全 他 机 媳 妥 4 人 人 全 信 含 仿 令 全 全 


收音 成 和 顷 恰 上告 


321133332433333333333 人 信人 人 人 人 人 人 227 人 人 人 《< 人 2 人 《As2s2S2s ASee444。 








了 遇 和 旅行 收音 报告 张 “ 腑 
因 事 须 至 南京 一 行 ， 随 身 将 自 鼻 之 58 高 放 ， 27 检 波 ，47 低 放 ，80 整流 
之 四 管 机 一 只 ， 带 京 试 试 其 成 绩 如 何 。 抵 京 时 ， 知 富 中 央 人 饭店 ， 在 该 店 即 开机 试 中 
) 中 央 大 志和 吝 当然 是 收 到 的 ， 斯 时 又 收 到 XGON 的 试 隅 播音， 人 惟 昔 甚 低 ， 想 未 装 天 

地 久 之 故 耳 o 后 移居 友人 家 ， 因 居 京 和 时 不 久 ， 不 便 架 设 天 糠 ， 地 贸 接 自白 来 水 管 
) 接 论 收 得 机 天 粽 柱 上 ， 开 楼 收 疾 ， 除 中 央 外 ， 其 他 一 无 所 有 ， 因 余 机 中 之 双 连 可 
狼 储 电器 ， 是 用 亚 美 3021 二 只 改造 的 ， 对 认 每 节 之 储 电 量 ， 当 然 不 能 一致 ， 在 申 有 
肖 能 免 强 应 用 ， 收 这 程 之 播音 ， 当 然 不 行 o 认 是 另 旧 骏 违 式 一 只 装 入 ， 费 二 星期 之 
久 ， 方 将 侍 部 较 准 完毕 ， 开 首 便 收 到 江口 市 XGOYVV 的 播音 ， 和 合 渐次 收 到 上 海 方 面 
的 西 人 大 东 ， 蓉 美 ， 东 陆 ， 昔 侨 ， 亚 东 ， 敦 本 ， 上 海 市 ， 富 星 ， 李 村 德 堂 ， 佛 昔 ， 
上 海 ， 大 中 药 ， 国 华 ， 交 通 部 ， 划 册 ， 蔡 东 等 ， 中 以 富 星 李楠 德 堂 最 绝 ， 夜 九 时 和 后 
”二 之 音质 较 留 声 机 高 四 分 之 一 ， 上 海 市 及 西 人 华美 大 东 欢 之 ， 其 他 各 台 又 次 之 
” XGOZ 其 低 ， 无 锡 时 和 )， 汉 口 市 ,浙江 省 ,看 州 等 均 与 富 星 同 ， 日 本 有 七 作 处 ， 均 
很 带 ， 收 井 环 境 傈 好 ， 天 电 也 还 平和 ， 在 南京 然 乡 志 人 向 称 发 类， 自己 配 和 者 也 很 不 
少 ， 余 居 处 前 和 后 左右 之 天 久 ， 不 下 二 三 十 根 ， 大 概 再 生机 占 多 数 吧 ! 因 当 我 收 外 坊 
的 时 候 ， 机 内 吐 声 比 天 电 逮 利 呀 ， 有 时 其 声浪 比 电 识 还 高 ， 再 有 其 吗 声 能 过 二 三 分 
多 之 久 ， 二 点 未 免 使 人 发 生 不 快 的 感觉 和 扩 雪 o 


人 
收音 成 乱 报 告 陈 不 - 衫 

。 凋 海 需 广 州 附近 之 一 县 ， 艇 卿 ( 平 洲 ) 内 玻 不 通 十里， 四 境 山 林 俱 鲜 o-- 户 
平 购 ， 故 显 适 宜 记 收 理 。 0 

此间 如 人 备 适 度 天 地 稼 ， 用 磋 石 机 ， 都 能 收 瑞 城中 XGOK (广州 市 播音 右 ) 

。 XKRI ( 电 可 ) 而 且 分 隔 清楚 ， 志 音 亦 亮 。 在 音 绝 人 类 好 收 昔 ， 但 现在 已 趋 沉 寂 。 


余 货 用 自 错 -19 号 哩 管 机 ， 贸 路 探 自 本 硒 茵 上， 乙 电 用 90 伏 在 夜间 XGOK 
也 放 换 鄞 堪 ， 音量 清晰 其 次 用 囊 简 可 收 匠 XKRI,ZBW (香港 ) XGOW (江口 ) 等 
冲 。 如 市 府 停 播 ， 旭 XGOA 〈 中 天) 亦 可 收 到 ， 但 车 其 徽 


其 父 多 管 超 外 差 式 ， 因 轻 济 未 能 解决 未 个 实验 ， 故 不 能 知 其 收 埋 箔 围 如 


下 全 





- 辐 本 人 首 
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张 店 车 站 王 和 组成 


问 i302 


只 


鄙人 上 自 借 三 管 机 一 座 ， 可 收 
南京 , 上海, 南昌 ，, 洲 南 等 ， 芙 空 
管 傈 用 30 检 波 ，30 及 31L 低 放 ， 
后 又 加 一 级 高 放 ， 芙 空 管用 34 ， 
吉 昔 反 不 及 前 ， 旭 量 低 小 ， 试 验 
各 扶 空 管 均 扰 损 ， 不 知 何故 望 指 
教 ( 附 图 1 ) o834 芮 空 管 其 各 柄 是 
否 如 此 ( 附 贺 2 ) 


壕 傈 高 放 汶 调节 称 路 与 检 波 


” 儿 调 科 入 路 未 佼 正 ， 或 34 号 惧 空 


管 损 壤 ， 再 生 圈 反 接 等 原因 所 和 臻 


52 来 图 所 示 34 号 中 空 管 之 各 本 抱 、 


上 海 大 西 路 光华 大 学 何 异 定 


癌 303 


仿 气 自 甬 一 304 欧姆 50 无 特 
之 固定 电阻 ， 照 所 附 之 计算 是 否 
准确 ， 如 确 ， 有 旭 此 器 须 用 日 耳 曼 
银 秋 7013 吼 ， 粒 在 一 时 径 之 磁 管 
须 狗 三 千 九 百 圈 ， 如 每 时 间 绕 20 
圈 ， 有 旭 全 管 长 须 十 六 只 余 ， 未 台 
太 大 ， 有 何 法 使 之 减 小 ， 有 无 比 
阻 较 大 之 前 称 希 请 详 答 

计算 无 误 。 日 耳 受 银 秋 可 粮 
於 雪 母 片上 ， 再 将 各 雪 熏 片 堆 倒 
起 来 ， 各 片 间 稍 留 空隙 估 地 即 可 
减少 了 。 比 阻 较 大 之 前 称 名 Ni- 
chrome : 其 比 阻 绚 有 650 至 675 
之 和 巷 
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第 .四 稚 第 十 王 ' 期 


ENTERESER 


北平 和 新 闻 路 乔 德 元 


间 304 .， 区 仿 二 敌 九 基 条 训 
月 号 外 847 页 之 | 


图 ， 而 增 改 乱 六 JU 呈 
管 ， 加 -27 和 念 第 
_ 报 低 放 ， 而 改 ， 轴 


电阻 配合 放大 鸯 + 
狼 压 器 放大 用 
件 符 否 ， 所 有 用 
件 放置 地 位 通 当 
否 ， 曙 阻 储 电器 
之 各 容量 有 不 党 
者 请 改正 o LI1 
L2 3 按 原 来 鼻 
法 可 收 200 至 600 
公 尺 之 波长 否 o 
所 有 电阻 用 若干 
开 特 详 广 明 o 双 
王 美 公司 有 三 沥 
储 电 器 之 出 品 否 
2 其 仅 著 干 o 

” 管 来 图 傈 然 误 
o LELEL2LIL3 照 原 
来 怨 法 可 收 200 
至 550 公 尺 之 波 
长 o 亚 美 公司 有 
3319 号 三 连 储 电 
如 ” 鞭 仅 值 请 于 


vs ee 
香港 般 舍 道 39 号 沈 本 QQQQ' 


人 NS 
| 问 305 : ， 革 入 整 芒 器 
壕 出 直流 需 300 
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RE 了 


伏 脱 ， 扼 制图 篇 单 段 30 训 利 ， 滤 波 储 电 器 十 焦 各 需 8 MFD ， 泪 放电 阻 用 
16600 欧姆 可 否 'o 
答 可 用 。 


汉阳 大 昌 里 二 十 三 号 吴 蓉 
问 305 有 1009 号 扬声器 一 只 ， 请 示 知 温 合 阻力 o ， 


答 4000 欧姆 o 
问 307 请 问 亚 美 305 ，323 ，3021 及 3121 可 慨 储 电器 ， 最 小 储 电 量 若干 o 
管 305 号 乱 ."00003 办 法 ，323 号 需 '000016 办 法 ，302I 号 乱 :00004 粉 法 


，8121 需 -000028 粉 法 。 
间 308 和 欲 自 错 一 核 出 概 压 器 配合 亚 美 1009 号 揭 声 器 及 2A5 ， 请 间 用 何 号 砂 


钢 片 初次 航线 若 干 圈 " 
答 可 用 4 号 厂 钢 片 ， 初 航 2800 图， 次 航 1600 圈 ” 
问 309 亚 美 417 号 初级 可 通过 若干 电 瀛 ” 
答 移 40 和 雁 共 配 之 下 ” 
守 波 江 庆 街 一 七 五 号 敏 泰 米 行 语 友 让 
问 319 自 掉 三 回路 一 级 低 放 二 管 机 一 架 ， 可 尼 能 电 磺 篇 3121， 未 悉 初 航次 般 


再 生 该 线 多 少 o 双 该 楼 欲 移 置 见 家 波 一 五 华里 乡间 ， 用 一 百代 尺 天 粮 ， 能 
否 收 蓝 上 海 五 十 无 特 以 上 电 训 ， 望 请 详 覆 乃 盼 9 

答 ， 初 航 30 图 ， 次 级 126 图， 再 生 75 圈 ， 以 上 均 用 38 号 洪 包 久 德 从 38 
公 芹 生 爵 管 上 。 


南京 石 鼓 路 铁 管 佑 50 号 周 瑟 


问 311 ” 附 圆 一 约 能 用 否 ， 何 处 有 误 请 指正 ， 兹 请 了 示 明 用 件 之 容量 ， 分 奈 电 阻 
旁 储 电 器 C14 C15 C16 之 另 一 端 ， 是 否 接 在 2525 之 赫 极 旁 5 或 6 抑 接 
他 处 亦 盟 明示 ” 


答 此 种 名 路 不 能 收音” 


问 312 今 附 上 义 贺 一 张 有 错 铀 否 ; 图 中 之 A.F.T: 能 否 用 普通 34 : ON 
8 而 以 两 电阻 配合 之 ， 及 及 有 RI 能 取 去 而 直接 感 匠 简 或 喇叭 之 一 端 接 L3 沁 
中 心 否 ， 图 中 各 另 件 请 详细 让 明 ， 稼 图 可 用 普通 者 否 ， 亦 请 示 明 ， 兹 必须 

用 轮 出 之 分 路 与 否 ，C11 镑 何不 o 





aiiaremieielie 


答 此 种 称 路 在 原理 上 中 尘 无 普 ， 众 友 续 驴 不 及 普通 串联 接 法 ， 用 件数 值 
须 由 试验 来 决定 。 
宁波 开明 街 孙 烃 电 力 公司 困 栈 弘 


问 313 ”请 介绍 ， 或 代 坊 给 乳 ， 一 用 件 极 简 而 成 顷 其 佳之 收 香 楼 迷 路 图 ， 内 包 
括 亚 美 和 旁 特 58 57 47 80 ， 亚 美 3219 公 连 可 区 储 电 器 ，1009 摇 声 器 ， 同 
450 号 电源 攻 压 器 ， 请 让 明 各 用 件 之 数值 ，〈 如 储 电 器 之 容量 ， 稼 圈 之 图 
数 ， 电 阻 之 欧姆 数 等 等 ) 9 


答 可 参阅 本 车 三 震 七 期 302 页 上 ,『 一 只 效力 很 好 的 交流 四 管 机 ] _ 广 o 
南昌 个 步 街 52 号 王 亚 敏 


问 314 。 。 永 备 或 床 牌 之 甲 电 池 ， 不 知 各 容 有 玫 骨 配 小 时 ， 倘 以 每 小 时 二 从 配 放 
电 计 ， 则 可 用 多 少 小 上 时。 双 国 产 甲 电 池 其 从 配 有 若干 ， 如 建设 委员 会 奸 
华电 厂 之 出 品 等 
“ 答 普通 作 甲 电 之 六 号 圆 乾 电 ， 狗 有 20 至 30 从 配 小 上 时， 国产 中 奥 造 优良 
者 ， 其 从 配 小 时 兹 不 较 舶 来 品 坊 弱 。 如 就 25 从 配 小 时 计 ， 以 二 从 配 放 志 
可 用 100 小 时 o 


浦东 陈 宗 早 
周 315 部 人 照 附 图 作成 履 射 机 一 只 ， 不 知 有 扰 错 误 ， 或 需 改进 之 处 否 。 若 将 
46 之 第 二 柱 接 於 B+ 兢 ， 则 其 效力 比 赤 诛 来 车 何 o 车 将 C2 与 C3 之 数值 





尖 鞍 动 7 对 讼 波长 或 Co9 0 R_FC， 
成 续 上 有 无 关 傈 o 5 0 
所 用 之 高 压 ， 用 六 ”过 WAG < 
许 时 其 效力 可 完全 ”人 RN 
发 挥 o 在 普通 情形 ”多 oo 人 3 人 
下 ， 其 输出 力 的 有 ”多 1 了 信 汪 
费 何 ， 是否 可 屏 用 全 | 50 oo2| 雪 三 
10 号 时 大 ， 望 大 本 ”过 002 键 |- 盖 
读 上 告知 o 文昌 

1 ,OO0025 

管 来 圆 抱 误 o 第 十 十 C3 15 人 YL 

二 橘 接 欠 B+ 较 逐 蕊 
o C2 C3 之 数值 奥 波 长 扰 大 影 玫 。 高 压 狗 可 用 至 400 伏 胸 ， 输 出 狗 有 十 二 
三 个 珑 特 ， 不 及 用 10 号 时 之 大 。 

则 316 ， 。。 敲 机 之 电源 部 份 条 未 观 就 ， 现 所 用 液体 整流 器 ， 如 附 图 连接 以 供 葵 之 








二 五 年 灿 月 五 日 Rn 


中 国 亚 馈 葛 


可 否 ， 秆 液体 之 器 用 若 何 大 小 最 台 宜 。 铬 希 之 面积 ， 每 方 时 可 通过 电 访 开 
何 ， 液 体 每 狐 能 通过 或 负荷 之 电压 乱 作 何 ， 若 所 需 通过 之 电压 超过 一 狐 所 
能 负荷 之 数 ， 则 是 否 再 蕊 一 狐 或 数 浙 串 连 部 可 。 


答 天 共 电 液 整 流 器 可 次 并 “业余 抱 称 曙 精 革 " 之 电源 章 。 

问 317 靶 有 二 楼 同时 车 在 工作 ， 甚 天 地 入 能 否 如 附 图 连接 ， 或 其 他 三 法 ， 合 

用 一 根 o 又 车 高 压 之 供给 足 绝 ， 亦 可 合用 和 否 o 

答 不 能 合用 一 根 ， 高 压 如 滤波 和 绢 路 设计 公 善 ， 谷 可 勉强 合用 

往 州 东 门 塔 头 路 24 号 陈 道 训 

间 318 令 有 了 RCA 芙 安 管 四 只 ， 照 附 图 称 路 装 接 有 钳 否 ， 图 内 各 电阻 ， 不 知 
数值 若干 ， 兹 各 储 电 器 容量 有 误 否 ， 亦 新 核 察 o 假使 低 遇 放大 不 用 荨 压 器 
配合 用 电阻 配合 ， 凤 两 只 电阻 周 用 若干 欧姆 ， 储 电器 是 否 用 1mf o 


答 来 图 已 改正 ， 各 另 件数 值 如 下 : 











NE 
UUUC 
YXazSZS 
| 疝 让 十 ， 
人 CS 立 
CC - 
八 
二 和 人 
及 10,000 欧姆 R7 450 欧姆 Ce 江 
Ri 50,000 欧姆 Rs 6.6 欧姆 C7 .00025 
R。 50,000 欧姆 G .001 CsITMKF 
Ray 1MEG Ci Ca .00036 Co9 5 MER 
R4 .1MEG C3 .00025 C 记 4MR 
Ri5 44.3 欧姆 C4 .5 
R6 17.2 欧姆 C5 .1 
如 用 电阻 配合 ， 屏 电阻 可 用 25 杨 志 阻 可 用 5， 配 合 储 电 器 可 用 .01 


舱 法 ” 
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南京 邮局 郎 菊 赂 


问 319 “鄙人 窝 试 里 二 答 坟 期 255 页 之 [一 此 不 用 低 放 的 收 理 机 」， 然 租 察 之 下 
, 觉 L4 接 L5 再 接地 似 有 不 委 ， 填 即 答 覆 局 荷 。 


管 此 傈 证 给 ，IL4 傈 接 高 电压 ， 不 朵 通 地 名 ” 
闷 320 克 照 俞 著 扰 烷 电信 门 4 任 33 页 13 图 效 成 三 管 机 一 只 ， 芙 空 管用 A 109 y 
“完全 依照 称 路 各 项 装 弄 扰 误 ， 而 赦 之 下 ， 声 旧 全 扰 ， 松 查 独 路 芙 空 管 电 


诉苦 扰 和 病 ，( 揭 更 器 等 也 扰 损 ) ， 惟 拆 成 一 管 旭 可 收 匠 ， 且 清晰 时 常 ， 穹 
篇 何 因 ， 加 二 狼 低 放 之 后 ， 葛 致 一 夕 声息， 请 答 9 


答 丽 傈 零件 (例如 T1 Ts2 等) 损坏 所 致 
问 321 区 有 德 屯 狼 压 器 一 只 ， 上 面 记号 东非 篇 PBGRE ， 而 需 S1 S2 P1 P2 
请 并 P1 P2 是 否 乱 初 级 ( 即 P1 = P，P2 = B) ，S1 S2 息 次 级 o 
答 是 的 o 


< 


上 海 大 吉 路 示 兴 里 24 号 柴 运 隆 
间 322 区 附 上 发 报 机 称 路 一 张 ， 以 58 号 贯 空 管 作 推 挽 式 振 漫 ， 不 知 可 合 亦 
实用 ， 雪 件 有 错误 否 








已 < 
站 己 3 人 
人 马 00045 O 1 二 有 
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旭 SS SR EN 已 
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DB+250 -Oo 雪 键 “ 一 
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中 国 亚信 更 


问 323 此 楼 屏 回路 之 屏 流 表 ， 在 调节 最 佳 时 ， 狗 指 多 少 稻 从 配 ， 此 管 发 射 时 
需 多 少 荔 从 配 ， 关 输出 多 有 八 无 特 ， 请 一 一 指数 o 

答 扔 负载 时 之 屏 流 应 甚 低 ， 发 射 时 多 有 二 三 十 夫 肯 配 ， 办 出 电力 狗 在 二 
三 死 特 左右 o 


上 海 小 西门 尚文 路 和 德 坊 5 号 陆 兆 基 
半 324 本 庄 三 父 三 期 第 103 页 之 短 五 管 外 差 收 音 柚 ， 今 欲 改 成 交流 ， 以 
6A7 代 1A6，6D6 代 34，6F7 之 五 极 部 分 代 32 ， 现 乙 电 感 300V.， 圈 中 天 

电池 如 何 处 置 ， 有 R2 Rs R4 应 改作 欧姆 者 ，6A7 6D6 6F7 各 管 之 除 极 ， 内 ” 
里 以 从 欧姆 之 电阻 ， 各 义 圈 之 用 久 是 否 乱 A.W.G. 36 号 或 路 号 

答 丙 电 池 可 在 险 极 接 两 压 电阻 代 之 ，R2 可 用 50,000 欧 姆 ， Ra 可 用 70， 
000，R4 可 用 15,000 欧姆 " 6A7 队 极 可 接 250 欧姆 之 电阻 ，6D6 险 极 可 ， 
接 300 欧姆 电阻 ，6F7 大 秽 检 波 称 路 而 定 o 用 称 是 美国 村 从 36 或 38 号 oo 


问 325 ”本 话 三 答 三 期 100 页 之 昔 电 池 代 乙 电 器 -- 文 中， 其 杰 压 器 伐 心 之 断面 
积 以 1 平方 时 和 需 度 ， 旭 亚 美 2 号 砂 钢 片 天 至 32 公 厘 厚 ， 能 否 雁 用 o102 页 ， 
中 电池 电流 项 下 ，1.2 肯 配 ，1.7 盘 配 ;2.6 从 配 等 作 何 解 。 

答 可 用 2 号 克 钢 片 瑟 至 32 公 厘 厚 o 102 页 之 电流 傈 指 试验 时 之 业 果 而 言 o 


北平 东 四 牌楼 三 条 胡同 52 号 陈 文 泰 


问 326 ， 附 上 砍 钢 片 图 榜 一 张 ， 若 线 五 十 无 特 之 释 压 器 ， 屿 多 厚 ， 每 伏 胶 用 
德 作 圈 ， 次 狼 称 圈 共 有 四 个 ， 其 每 个 所 需 电压 及 电流 亦 烈 另 纸 。 

答 应 演 厚 至 4 公众 ， 每 伏 
脱 绕 47 圈 ，2.5 伏 者 简 12 轿 
) 5 伏 腊 者 和 线 24 圈 ，600 伏 
-有 阶 者 和 绪 2960 圈 ，220 伏 腕 者 
和 绕 1034 圈 ， 用 称 可 查 本 刊 二 
答 九 月 号 外 中 之 铀 称 表 。 

间 327 用 80 整 流 时 ， 电 源 人 麦 奈 
器 次 狗 高 压 圈 之 电力 计算 ， 
均 以 其 一 个 屏 极 之 电压 乘 电 
流 o 但 一 短 二 十 期 九 九 六 页 
之 计算 ， 以 雨 个 屏 极 电压 之 


epaQ ni 第 四 和 具 . 第 十 三 期 


(于 站 LE 痊 ) 





2 CAN Radio 


和 乘 电 让 ， 是 否 因 冬 气 整流 管 之 两 个 屏 极 在 正 负 两 件 轴 同时 工作 ， 或 因 他 
故 o 若 是 ， 请 详 释 其 原理 o 

答 在 全 光束 流 稼 路 中 ， 应 以 一 at o 抱 论 呐 空 式 或 未 气 
式 整 流 管 都 一 样 9 





上 海中 华 路 933 号 李 高 吉 


问 328 请 代 葵 一 2A7 直 流 一 管 机 ， 须 不 用 天 地 系 ， 便 拖 一 根 四 五 尺 的 花 灶 ， 
因 香 住 在 学 校 中 不 能 装 天 地 称 。 

答 2A7 等 五 桶 帮 波 管 ， 如 用 从 普通 再 生 式 单 管 楼 上 ， 俊 可 用 其 五 极 部 或 
仅 用 其 三 极 部 ， 不 能 同时 作 雨 级 芙 空 管用 ， 故 成 精 反 不 及 普通 锂 独 五 极 管 
如 57,58 等 ， 是 以 2A7 不 通用 於 单 管 机 出 o 


州 新 民 路 大 德里 7 号 邵 子 出 
329 本庄 一 矢 19 期 968 页 之 电源 和 寿 压 器 ， 不 知 是 否 作 者 由 实验 而 得 者 o 车 
否则 莆 将 其 计算 法 指数 ，( 因 鄙人 依 天 答 蒙 刊 第 12, 13,，14 各 期 算 之 数 
次 ， 但 未 得 依 作 者 所 述 之 数 ， 故 须 请 先生 指数 之 ) 。 又 于 答 晕 刊 之 第 四 表 
) 是 否 只 有 二 号 砂 钢 片 可 通用 o 
和 电源 长 压 器 之 改 计 原理 由 均 相同 ， 但 所 用 之 常数 妈 不 一 定 相 同 ， 故 在 
设计 上 常 略 有 出 入 o 第 四 表 第 三 项 是 俊 通 用 讼 2 号 砍 钢 片 e 
问 330 查 一 知 19 期 956 真 之 电源 攻 夺 器 与 968 页 者 所 用 相同 ， 区 将 所 算 者 
寄 上 ， 不 知 有 误 否 ， 请 先生 改正 o 双 968 真 者 次 级 所 用 之 350 V_ ， 在 956 
过 贞 上 者 何以 只 须 250 V.， 且 前 者 要 两 个 350V. 后 者 只 要 一 个 250V. 何故 ， 
请 一 兹 答复 ， 不 胶 感 激 o 
所 计 扰 误 。 高 压 的 高 低 傈 视 收音 机 而 定 ， 故 一 用 350 伏 豚 ， 一 用 250 
伏 股 ， 所 谓 一 个 250 伏 膀 公 波 高 语 ， ” 即 应 有 两 个 250 伏 觅 之 称 疾 酸 成。 
上 海 市 土地 局 线 己 保 
央 331 175 千 肖 之 中 间 遇 率 伤 压 器 及 储 志 器 ， 葛 美 公司 有 否 现 货 出 值 ， 如 天 
刘 现货 ， 可 否定 像 ， 其 俩 格 若干 
亚 美 代 司 有 现货 出 售 ， 基 出品 号 友 需 5171 及 6472 。o 
中 华 路 实 善 里 3 号 陈 出 
由 332 电源 伙 压 器 之 绕 法 ， 初 级 与 次 级 周 否 同 向 ， 问 答 蒙 判 内 未 见 说 明 ; 然 
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中 起， 有 级 贡 


大 意 伺 乱 同 一 方向 ， 而 QSP 杂 店 三 矢 三 期 139 页 衣 [ 初 役 与 区 报 穆 图 相 背 
而 挫 ， 不 可 顺 向 一 方 了 ， 完 同 如 何 ， 请 乱 解 释 。 本 语 三 答 作 期 344 页 ， 有 
『 先 初 初级 圈 ，…… 惟 注意 二 端 不 可 响 接 ， 须 证 开 少许 j， 此 二 端 所 指 何 物 
， 亦 请 说 明 o 
答 电源 溉 压 器 初级 圈 奥 次 级 圈 之 三 向 ， 扔 论 相 同 或 相反 都 可 以 o 344 页 
之 "再 在 凑 布 上 面 线 香 类 锡 狐 一 层 ， 惟 注意 二 端 不 可 响 接 ……2” 傈 指 用 作 表 
电 隔 峻 之 香 灯 锡 狂 ， 扒 在 潜 布 外 时 两 端 不 可 响 接 。 


苏州 黄 霹 榴 花 炳 愉 


问 333 19 号 管 普 通 避 镭 莉 用 作 放 大 或 短波 内 之 检 波 区 放 合用 ， ; 合 据 改 作 长波 
式 而 更 和 用 其 他 三 极 作 乱 高 放 ， 是 否 可 能 ， 如 可 用 ， 今 据 用 .00035 色 连 式 
; 用 蛛网 板 531 号 亡 次 航 各 和 线 八 轿 〈26 号 徐 ) ， 高 放 航 初 炎 航 各 线性 圈 请 
答 o 

答 19 号 中 亦 可 作 高 放 ， 疏 效率 不 十 分 高 2 储 电 器 用 ， 的 法 时 ， , 初 梓 

10 图 ， 次 级 65 圈 o 

于 334 兹 在 扰 线 电 计 算 玉 ， 空 气 纸 徐 储 电器 ， 储 电量 求法 上 ， 求 东 储 电器 之 

容量 ， 计 人 金属 片 需 3， 各 片 距 此 25 mljm : 动 片 秆 径 需 30 mjm ， 求 得 容量 

篇 .000085 ， 再 与 .00035 串联 是 否 需 00007， 计 复 是 否 有 了 误 谢 答 9 


答 计算 方法 矮 淡 ，,000085 与 .00035 串联 里 之 正确 数值 网 :000068 o 答 
数 乱 .00007 者 傈 未 看 正确 所 致 。 
间 335 前 并 本 庄 二 矢 17 期 761 页 见 有 XHKT 电 训 呼号， 不 知 此 右 乱 何 名 


因 找 汤 兽 人 饶 上 且 单 然 此 呼 疙 ， 是 否 乱用 训 ， 或 此 全 则 日 上 未 印信， 抑 吕 人 人 松 
半 未 仔 租 ， 请 答 o 

答 查 现 有 广播 电台 中 然 此 呼号 ， 铠 傈 非 正 式 之 私 恋 电 右 ” 

上 海 吕 班 路 震 旦 大 学 陶 福 十 


问 336 本 订 话 第 二 窜 第 十 期 所 登 交 直流 三 用 机 oo 工 与 L6 ， 可 百 用 二 良 称 笛 
67 陋 ， 在 55 处 出 一 站，L1i L2 L3 余 据 用 圆 简 式 ， 在 38 公 生 让 径 膨 入 多 
少 o( 公 连 .0005 多 少 ，00035 多 少 ， 再 生 用 3100 调包) ， 翻 节 再 牛 之 储 雷 
露 动 上 厂 接 詹 过 是 否 有 发 生 危险 之 可 能 ，( 机 过 串联?05 Mfd 储 电 级 较 地 ) 9 

L 与 6 可 由 一 只 穆 图 中 抽出 一 根 中 心 分 称 笛 成 o" 如 用 圆 简 式 ， 可 寺 
28 号 汇 包 各 生 88 圈 ，C1 用 :0005 旭 和 线 80 图 ， 用 .00035 即 绕 89 图 。 调 斧 
再 生 储 电 红 之 动 斤 可 通 鲍 玩 : 扰 危 险 9 


苦 
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全 国 国 话 数 育 促 进 人 会 上海 亚 美 公司 合 辩 


国 艺 停 和 人 镀 电 便 部 


和 


中 华 民 国 念 五 年 第 四 次 第 十 三 期 国语 诛 本 
每 日 上 午 七 时 三 十 分 起 在 上 海 广播 电台 教授 





他 

* 季 氟 是 甚 座 ? 

和 节气 是 表示 一 年 洁 各 种 气候 的 

队 名 称 9 

一 年 有 起 个 节 氛 ，? 

和 A 和 后 个 月 一 个 节气 ;一 年 有 二 十 
四 个 





* 春天 有 些 其 庆 节 氧 ? 

上 人 入 二 月 有 立春 雨水 ， 三 月 有 牧 束 
春分 ， 四 月 有 清明 有 十。 

* 各 科 气 的 气候 怎么 样 ? 

入 立 奉 以后， 寒气 就 渐渐 儿 的 沽 
滔 ， 过 了 春 共 ， 就 一 天 比 一 天 
暖和 啦 o 





有 夏天 有 些 甚 床 节 气 ? 
。 和 A 五 月 有 立夏 小 满 ， 六 月 有 蕊 种 
夏至 ， 世 月 有 小 堵 大 才 9 
4 各 节气 的 气候 怎么 样 ? 
入 立夏 以 和 后 ， 天 所 还 不 大 娄 ， 一 
过 夏至 那天 就 热 起 来 啦 


分 

* 秋天 有 些 其 床 节 毛 ? 
入 八 月 有 立秋 不 者 ， 九 月 有 日 露 
秋分 ， 十 月 有 寒露 厢 降 。 

* 各 人 凶 氛 的 气候 怎 麻 梯 ? 
入 立秋 以 和 合 ， 墅 氛 就 源 新 儿 的 沽 
退 ， 过 了 秋分 ， 就 一 天 比 一 天 
源 啦 9 

* 冬天 有 些 甚 厌 节气 ? 
入 十 一 月 有 立冬 小 雪 ， 十 二 月 有 
大 雪 冬 至 ， 一 月 有 小 寒 大 寒 o 





* 各 简 所 的 气候 怎么 楼 ? 


人 立冬 以 和 后 ， 天 氛 靳 痊 ， 一 过 冬 
至 ， 冰雪 在 地 ， 寒 氟 透 骨 


wm 


* 阴 们 中 国 的 节气 ， 各 不 都 一 样 吗 
入 节气 的 名 称 是 一 样 的 ， 不 过 南 
北 的 气候 :大 不 相同 啊 ! 
* 怎么 不 一 样 ? 
入 国 广 常年 娄 ) 没有 冬天 ; 口外 
沦 的 上 时候， 芙 能 冻 掉 了 耳 淋 ! 
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内 政 部 登记 玲 警 字 第 二 三 一 八 号 
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下 下 划 了 0 所 7 和 是 直 RN AAA 有 人 AT 人 》 
中 玫 民 国 廿 五 年 七 月 五 日 出 版 


妈 每 月 两 期 五 日 世 晶 凡 
二 





Se RN 
定 尖 ”每 册 大 洋 二 角 五 分 外 准 酌 加 带 费 

梭 和 版 涛 亚 美 股份 有 限 公 司 | 预定 全 年 廿 四 期 ”大洋 五 元 二 角 
上 海江 西 路 三 二 三 预定 秆 年 大 洋 二 元 从 角 

所 多 电话 一 二 三 三 四 号 寄 费 本 埠 每 期 一 分 外 弟 每 期 二 分 

有 有关 印刷 者 利 锡 印刷 所 卉 号 每 期 另 加 入 分 
上 海 七 浦 路 四 四 七 至 九 号 ， 昌 邮票 代 漳 九 五 折 
N 


RN 电话 四 三 一 一 五 号 芭 本 外 坊 经 售 处 请 窑 并 节目 栏 





广 .人 千 : 价 日 


封底 外 全 页 (130xX200 公 厘 ) 每 期 价 四 十 五 元 小 节目 栏 内 全 页 (130Xx200 公 厘 ) 每 期 六 三 十 二 元 
封面 内 全 页 (130 x200 公 厘 ) 每 期 洋 四 十 元 节目 栏 内 小 格 (45Xx65 公 厘 ) 每 期 洋 四 元 全 
封面 内 牛 页 (130x100 公 厘 ) 每 期 六 十 五 元 电 训 去 旁 全 格 (25 X200 公 厘 ) 每 期 潼 十 二 元 
封 记 内 剑 揭 (130x 200 公 厘 ) 每 期 阐 三 十 二 元 台 表 旁 生 格 (25X100 公 厘 ) 每 期 潼 七 元 
封底 内 牢 页 (130X100 公有 厘 ) 每 期 六 十 从 元 节目 下 每 条 (15X70 公 厘 ) 每 期 誉 四 元 


( 纵 图 裂 版 及 套色 须 另 加 费 广告 费 侯 先 总 ) 


本 刊 投稿 简章 


2? 
(1 ) ， 来稿 不 论 自 押 或 翻 释 ， 凡 内 容 符合 下 列 和 范围 ， 均 所 获 迎 
甲 介 铭 振 乏 电 知 训 ， 实 验 式 形 等 ，“ 乙 业 欠 试 验 报 告 及 各 种 机 件 之 装 什 方 法 ， 
两 收音 及 通信 成 央 颖 告 ， 丁 介 绝 国内 外 娄 多 消息 ， 肥 扎 委 电 新 闻 
-1 





(2 ) 来稿 如 傈 翻 锅 ， 应 将 原文 书 及 页 数 坦 明 ， 如 到 将 原 亏 附 寄 则 更 佳 9 
(3 ) 来 稿 字体 务 须 端正 ， 各 过 行 间 酌 留 空格 ， 如 有 有 照相 回 ， 请 特 照相 片 或 原 书 帘 下 以 
便 自 版 ， 如 有 附 画 ， 仅 须 用 墨水 给 清 o 
(4 ) 稿 未 请 让 姓 名 地 进 以便 通 信 虽 
(5 )， 收 到 之 稿件 ， 不 论 登 示 跨 否 ， 概 不 退回 ， 但 预先 声明 范 内 寄 邮 票 者 ， 不 企 此 例 ” 
6) 来稿 登 出 后 隔 期 致 酬 e 收音 成 绩 报 告 ， 刚 选 登 载 之 本 鹤 吝 二 份 。 
(7) ， 来稿 经 登载 后 ， 其 出 版 权 坟 本 亩 所 有 
(8) 本 镶 辑 部 有 增删 来 稿 之 权 
收 稿 虑 上 海江 西 路 三 二 三 号 亚 美 公司 中 国 无 线 志 镶 辑 部 


pe 


邦 申 辟 所 圣人 司 营 
… 和 可 柄 下 天 乔 


而 
冰 还 闭 咒 于 了 妹 可 蜂 
区 下 元 将 向 博 季 戏 


三 志明 
机 


人 多 全 全 全 合作 命 合 命 全 合作 合 命令 全 全 全 全 分 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 多 全 全 售 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 全 四 全 命令 售 令 人 


本 令 售 令 售 合 人 全 仿 全 个 合作 售 命 售 令 合作 全 命令 合 信 人 人 


场 . 琴 . 器 或 收音机 用. 


本 
天 
登 


金黄 图 案 式 花纹 ， 文雅 美观 ， 足 二 扬声器 或 收音 机 之 价值 o 









第 1002 号 


全 幅 加 飞 十 公分 (和 构 合 半 RON 
0 (的 合 美肌 一 时) “由 月 卫 息 
每 公 八 乓 (和 灼 

第 1002-A 中 
竺 区间 和 莹 地 逢 : 交 从 ( 狗 合 英尺 十 四 时 ) 
人 
每 公信 7S 月 五- 东 
三 区 
滤 上 和 织 有 本 美 老牌 字样 以 防 某 洁 忆 


上 海江 西 路 三 二 三 号 亚 美 股 : 份 ) 存 限 公 呈 


: 
SR As 有 : 
2 


We4AeAAAA42AAA<aa 和 244 和 22442222222222222222a 和 aasea2eaaaxeeaeaet 


令 令 分 令 令 合 


有 


45 示 老 晶 - 


量 控制 咒 ( 即 和 昌 位 丛 )， 


此 种 音量 控制 器 ， 用 
全 属 质 风 成 。 其 接触 点 用 非 麻 
近 式 ， 故 可 释 久 耐用 。 腰 木 底 
座 ， 人 金属 雷 著 ， 可 避免 毛 候 影 
节 。 中 间 鱼 片 ， 连 旋转 片 ， 惟 
熏 旋 赴 互相 稳 称 ， 装 共 金 属 面板 ， 尤 需 便 利 。 阻 力 


日 分 10,000 欧 允 : 50,000 欧姆 ，100,000 欧姆 ， 





OO; 000 了 欧姆， 及 2 欧 妈 。 其 他 各 种 阻力 ， 
肖 可 定 笛 ) 驳 和 帆 0 


No. 250O0 扰 开 关 $O.85 


No. 25O1 连 开 关 争 1: 1 
-夺标 RE 西 :路 三 艺 
生 关 股份 布 和 


@@@ 全 全 全 全 人 全 全 合作 全 全 全 命 全 全 全 全 舍命 全 全 全 全 人 全 全 全 全 利 参考 甸 全 全 分 全 命 全 名 生 你 全 心 仿 全 全 全 全 全 全 全 命 合 仿 全 





后 命 命 今 命 命 仿 今 合 仿 信 儿 镶 售 命 今 信 全 今 信 舍命 全 四 全 入 信 分 全 全 售 今 售 分 作 人 命令 急 信 分 人 和 分 委 G 人 和 信人 和 90 人 SG 和合 分 全 今 分 @ 今 邹 信 仿 人 四 


